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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 

10 Σεπτεμβρίου 2014 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. οίκ. 50786/3319 

Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευ¬ 
παθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που 
θα χρησιμοποιείται γί αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) 
όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 
1970 καθώς και των τροποποιήσεών της που τέθη¬ 
καν σε ισχύ έως την 23η Σεπτεμβρίου 2013 λαμβανο- 
μένου υπόψη και του διορθωτικού που δημοσιεύτηκε 
στην σχετική ιστσσελίδα του ΟΗΕ τον Μάιο του 2014. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου δεύτερου του Ν. 2006/1992 (ΑΊΐ/1992) 
«Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μετα- 
φσρές ευπαθών τρσφίμων και για τσν ειδικά εξοπλισμό 
πσυ θα χρησιμσπσιείται γί αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) 
που υπογράφηκε στη Γ ενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970», 

β) του άρθρου 2 του Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α72010) 
«Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και 
Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και 
βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων 
για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προ¬ 
στασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ 
Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις», 

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως κωδικο- 
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α72005), 

δ) της υπ’ αριθμ. Υ345/27-6-2011 απόφασης του Πρω¬ 
θυπουργού (ΦΕΚ 1510/Β72011) «Καθορισμός σειράς τάξης 
των Υπουργείων», 

ε) του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α72013) 
«Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΑΊ41) - Ίδρυση Υπουρ¬ 
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουρ¬ 
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των 
Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο¬ 
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρη¬ 


σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως», 
στ) του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α72012) «Διορισμάς 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
ζ) του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α72013) «Διορισμάς Αντι¬ 
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών», 
η) του άρθρου 4 του Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202/Α72012) 
«Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γ ενικών Γ ραμ- 
ματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη¬ 
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 
θ) της υπ’ αριθμ. 329/3-7-2013 απόφασης του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (ΦΕΚ 1655/Β72013) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχα¬ 
ήλ Παπαδόπουλου», 

ι) του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α72014) «Διορισμός Υπουρ¬ 
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
ια) της οικ. 57687/5114/27-12-2011 (ΦΕΚ 70/Β72012) κοι¬ 
νής υπουργικής απόφασης «Αποδοχή της Συμφωνίας 
για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για 
τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γί αυτές 
τις μεταφορές (ΑΤΡ) όπως υπογράφηκε στη Γ ενεύη την 
1η Σεπτεμβρίου 1970, και τροποποιήθηκε και ισχύει την 
2η Ιανουαρίου 2011». 

2. Την ανάγκη της αποδοχής και ενσωμάτωσης στην 
εθνική νομοθεσία της αναθεωρημένης Συμφωνίας για 
τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον 
ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γί αυτές τις 
μεταφορές (ΑΤΡ) που υπογράφηκε στη Γ ενεύη την 1η 
Σεπτεμβρίου 1970, καθώς και των τροποποιήσεών της 
που τέθηκαν σε ισχύ έως την 23η Σεπτεμβρίου 2013 
λαμβανομένου υπάψη και του διορθωτικού που δημο¬ 
σιεύτηκε στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΗΕ τον Μάιο 
του 2014. 

3. Το γεγονάς άτι απά τις διατάξεις της απάφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο Πρώτο 

Αποδεχάμαστε τις αναθεωρήσεις της Συμφωνίας για 
τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον 








30042 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γί αυτές τις 
μεταφορές (ΑΤΡ) η οποία υπεγράφη στην Γενεύη την 1η 
Σεπτεμβρίου 1970, και κυρώθηκε με το Ν. 2006/92 (Α' 11), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει την 23η Σεπτεμ¬ 
βρίου 2013 λαμβανομένου υπόψη και του διορθωτικού 


που δημοσιεύτηκε στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΗΕ 
τον Μάιο του 2014. Το ενιαίο κείμενο της Συμφωνίας 
με τα παραρτήματά της, σε πρωτότυπσ στην αγγλική 
γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: 

(ακσλουθεί το κείμενο της συμφωνίας) 
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ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ ΟΝ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΓ ΡΕΚΙ8ΗΑΒΕΕ ΡΟΟΒ8ΤυΡΡ8 
ΑΝΟ ΟΝ ΤΗΕ 8ΡΕΟΙΑΕ ΕΟΕΙΡΜΕΝΤ ΤΟ ΒΕ υ8ΕΟ ΕΟΚ 8υ€Η ΟΑΚΚΙΑΟΕ (ΑΤΡ) 

ΤΗΕ ΟΟΝΤΚΑΟΤΙΝΟ ΡΑΚΤΙΕδ, 

ΟΕδΙΚΟυδ οί ίηιρΓονίη§ ΐΐιε οοπίϋΐίοηδ οί ρΓ686Γν&Ιίοη οί Ιΐιε ςυ&ΐίΐγ οί ρεπδΙι&ΕΙε ίοοάδΐιαίΓδ (1ιιπη§ ΐΙιείΓ 
ε&Γπ&§ε, ρ&ΓΐίειιΙ&Γΐγ ίη ίηΐεπι&ΐίοη&Ι ΐτ&ίΐε, 

ΟΟΝδΙΟΕΚΙΝΟ ώ&ΐ ώε ίηιρΓονειηεηΙ: οί ΐΐιοδε εοτκΐίΐίοηδ ίδ ΙίΕεΙγ ΐο ρΓοηιοΐε ώε εχρ&ηδίοη οί ΐτ&ίΐε ίη 
ρεπδΕ&ΕΙε ίοοάδΐυίίδ, 

ΗΑΥΕ ΑΟΚΕΕΟ ηδ ίο11ο\νδ: 


ΟΗ^ρίεΓ I 

δΡΕΟΙΑΕ ΤΚΑΝδΡΟΚΤ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ 
ΑΠίεΙε 1 

ΡοΓ ΐΕε ίηΐεπιηΐίοηηΐ εηττίη^ε οί ρεπδΕηΙιΙε ίοοάδΐηίίδ, εςηίρηιεηΐ δΐιηΐΐ ηοΐ Εε (1εδί§ηηΐε(1 ηδ 
"ίηδηΙ&ΐεΤ", "Γε1τί§εΓ&ΐε(1", "ηιεοΕ&ηίοηΙΙγ Γείπ§εΓ&ΐε(1", ογ "Εεηΐείΐ" εςυίρηιεηΐ ηηίεδδ ίΐ εοπιρίίεδ ^ν^ΐΕ ώε 
ΤεΕηίΐίοηδ &η(1 δΐηηΤ&ΓίΙδ δει ίοΓίΕ ίη ηηηεχ 1 ΐο ΐΕίδ Α§Γεεηιεηί. 

ΑΠίεΙε 2 

ΤΕε €οηίΓηοίίη§ ΡηΓίίεδ δΕηΙΙ ΐηΡε ΐΕε ηιεηδηΓεδ ηεεεδδηΓγ ίο εηδΟΓε ίΕηί ίΕε εςηίρηιεηί τείεττεΤ ίο ίη 
ηΓίίεΙε 1 οί ίΕίδ Α§Γεεηιεηί ίδ ίηδρεείείΐ ηηά ίεδίεά ίοΓ εοηιρΙίηηεε \νίίΕ ίΕε δηίίΐ δίηηάηΓίΙδ ίη εοηίοΓηιίίγ \νίίΕ 
ίΕε ρΓονίδίοηδ οί ηηηεχ 1, ηρρεηΤίεεδ 1, 2, 3 ηηά 4, ίο ίΕίδ Α§Γεεηιεηί. ΕηεΕ Οοηίτηείίη^ ΡηΓίγ δΕηΙΙ 
Γεεο§ηίζε ίΕε νηΐίάίίγ οί εετίίβεηίεδ οί εοηιρίίηηεε ίδδηεά ίη εοηίοΓηιίίγ \νίίΕ ηηηεχ 1, ηρρεηάίχ 1, 
ρηΓη§ΓηρΕ 3 ίο ίΕίδ Α§Γεεηιεηί Εγ ίΕε εοηιρεΐεηί ηηίΕοπίγ οί ηηοίΕεΓ €οηίΓηείίη§ ΡηΓίγ. ΕηεΕ Οοηίτηείίη^ 
ΡηΓίγ ηιηγ Γεοο§ηίζε ίΕε νηΐίάίίγ οί οεΓίίΕεηίεδ οί εοηιρΙίηηεε ίδδηεά ίη εοηίοπηίίγ \νίίΕ ίΕε τεςηίΓεηιεηίδ οί 
ηηηεχ 1, ηρρεηάίεεδ 1 ηηά 2, ίο ίΕίδ Α§Γεεηιεηί Εγ ίΕε εοηιρείεηί ηηίΕοπίγ οί ά δίηίε ηοί η €οηίΓηείίη§ ΡηΓίγ. 

€Ε»ρίεΓ II 

ϋδΕ ΟΡ δΡΕΟΙΑΕ ΤΚΑΝδΡΟΚΤ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ ΕΟΚ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ 
ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΡ ΟΕΚΤΑΙΝ ΡΕΚΙδΗΑΒΕΕ ΡΟΟΒδΤυΡΡδ 

ΑΠίεΙε 3 

1. ΤΕε ρΓονίδίοηδ οί ηΓίίεΙε 4 οί ίΕίδ Α^τεεηιεηί δΕηΙΙ ηρρίγ ίο η11 εηττίη^ε, ννΕείΕεΓ ίοΓ ΕίΓε ογ Γε\νηΓ(1 ογ 
ίοΓ ο\νη ηεεοηηί, εηιτίείΐ οηί εχεΙηδίνεΙγ - δηΕ]εοί ίο ίΕε ρΓονίδίοηδ οί ρηΓη^τηρΕ 2 οί ίΕίδ ηΓίίεΙε - Εγ τηίΐ, Εγ 
Γοηίΐ ΟΓ Εγ Ά εοηιΕίηηίίοη οί ίΕε ί\νο, οί 

ςηίείί ((Ιεερ)-ίΓθζεη ηηά ίτοζεη ίοοάδΕιίίδ, ηηά οί 

ίοοάδΐηίίδ ΓείειτεΤ ίο ίη ηηηεχ 3 ίο ίΕίδ Α^Γεεηιεηί ενεη ίί ίΕεγ βγο ηείίΕεΓ ςηίεΐί ((Ιεερ)-ίΓθζεη ηοΓ 
ίτοζεη, 

ίί ίΕε ροίηί ηί \νΕίοΕ ΐΕε §οο(1δ ηΓε, ογ ίΕε εςηίρηιεηί οοηίηίηίη§ ίΕειη ίδ, ΙοητΙεΤ οη ΐο ά Γηίΐ ογ γοετΙ νεΕίεΙε 
ηητί ΐΕε ροίηί ηί \νΕίοΕ ίΕε §οο(1δ ηΓε, ογ ίΕε εςηίρηιεηί οοηίηίηίη§ ίΕειη ίδ, ηηΙοηΤετΙ ίτοΓη ίΕηί νεΕίεΙε ηΓε ίη 
ί\νο (ΙίίίεΓεηί δίηίεδ ηητί ίΕε ροίηί ηί \νΕίοΕ ίΕε §οο(1δ ηΓε ηηΙοηΤείΙ ίδ δίίηηίείΐ ίη ίΕε ΐειτίίοΓγ οί η ΟοηίΓηοίίη§ 
ΡηΓίγ. 

Ιη ίΕε εηδε οί εηττίη^ε εηίηί1ίη§ οηε ογ ηιοΓε δεη 0 Γθδδίη§δ οίΕεΓ ίΕηη δεη 0 Γθδδίη§δ ηδ τείεττεά ίο ίη 
ρηΓη§ΓηρΕ 2 οί ίΕίδ ηΓίίεΙε, εηοΕ 1ηη(1]οηΓηεγ δΕηΙΙ Εε εοηδίτΙεΓετΙ δερηΓηίεΙγ. 
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2. ΤΗε ρΓονίδίοηδ οί ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 1 οί ΐΐιίδ ΒΓΐίοΙε 8ΐι&111ί1ίε\νί8ε &ρρ1γ ΐο 8ε& εΓ 088 ίη §8 οίΊε88 ώ&η 150 Ιίπι 
οη εοικίίΐίοη ώ&ΐ ΐΐιε §οο(ΐ8 8ΐιίρρε(! ίη εςιιίριηεηΐ υ8ε(1 ίοΓ ώε Ι&ικ! ]οιΐΓηεγ ογ ]ουΓηεγ8 \νίΐ1ιουΐ 
ΐΓ&η8ΐο&(1ίη§ οί ΐΐιε §οο(!8 &τκ! ώ&ΐ 8υο1ι 0Γθ88ίη§8 ρΓεεεάε ογ ίο11ο\ν οηε ογ ιηοΓε 1&η(1 ]0ΓΐΓηεγ8 &8 ΓείεττεΟ ΐο 
ίη ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 1 οί ί1ιί8 ηΓίίοΙε ογ ίηΐίε ρΐηεε 1)εί\νεεη ί\νο 8ηο1ι ΙηπΟ ]οηΓηεγ8. 

3. Νοί^ν^ΐ118ίηη(^^η§ ίΐιε ρΓονί8ίοη8 οί ρ&Γ&§Γ&ρ1ΐ8 1 ηπΟ 2 οί ί1ιί8 ηΓίίεΙε, ίΐιε ΟοηίΓ&οίίη§ Ρ&Γίίε8 ηεεΟ ηοί 
ηρρίγ ίΐιε ρΓονί8ίοη8 οί ηΓίίεΙε 4 οί ί1ιί8 Α^Γεεηιεηί ίο ίΐιε εηττίη^ε οί ίοο(ΐ8ίιιίί8 ηοί ίηΐεηΟείΙ ίοΓ Ιιηηιηη 
εοη8ηΓηρίίοη. 


ΑΓίίεΙε 4 


1. ΡοΓ ίΡε εηττίη^ε οί ίΡε ρεπ8ΐιηΙ)1ε ίοο(ΐ8ίηίί8 8ρεείί1ε(1 ίη ηηηεχε8 2 ηηΟ 3 ίο ί1ιί8 Α^τεεηιεηί, ίΡε 
εςηίρηιεηί ΓείεττεΟ ίο ίη ηΓίίεΙε 1 οί ί1ιί8 Α§ΓεεΓηεηί 8ΐιη11 Ρε η8ε(1 ηη1ε88 ίΡε ίεΓηρεΓ&ίηΓε8 ίο Οε ηηΐίείρηίείΐ 
ί1ΐΓοη§1ιουί ε&ΓΓίη§ε τεηΟεΓ ί1ιί8 τεςηίΓεηιεηί Γη&ηίίε8ί1γ ηηηεοε88ηΓγ ίοΓ ίΡε ρηΓρο8ε οί Γηηίηίηίηίη§ ίΡε 
ίεηιρεΓηίηΓε οοη(1ίίίοη8 8ρεοίίϊε(! ίη ηηηεχε8 2 ηηΟ 3 ίο ί1ιί8 Α§ΓεεΓηεηί. ΤΙιε εςηίρηιεηί 8ΐιη11 Ρε 80 8ε1εοίε(1 
ηηίΐ η8ε(! ΐΐιηί ΐΡε ίεηιρεΓηίηΓε οοη(1ίίίοη8 ρΓε80ΓίΙ)ε(! ίη ίΡε 8ηί(1 ηηηεχε8 εηη Ρε εοητρΙίεΟ \νίί1ι ΐ1ΐΓοη§1ιοηί 
οηΓΓίη§ε. ΡηΓίΡεπηοΓε, η11 ηρρΓορήηίε Γηεη8ηΓε8 8ΐιη11 Ρε ίηΡεη, ηιοΓε ρ&ΓίίεηΙηΓίγ η8 Γε§ηΓ(ΐ8 ΐΡε ίεηιρεΓηίηΓε 
οί ίΡε ίοο(!8ίηίί8 ηί ίΡε ίίηιε οί 1οη(!ίη§ ηοΟ η8 Γε§ηΓ(ΐ8 ίοίη§ ογ Γε-ίοίη§ (!ηΓίη§ ΐΡε ]οηΓηεγ ογ οίΡεΓ ηεοε88ηΓγ 
ορεΓηίίοη8. ΝενεΓί1ιε1ε88, ίΡε ρΓονί8ίοη8 οί ί1ιί8 ρηΓη^τηρΙι 8ΐιη11 ηρρίγ οηΐγ ίη 80 ίηΓ η8 ίΡεγ &Γε ηοί 
ίηεοΓηρηίίΡΙε ^νίΐ11 ίηΐεπιηίίοηηΐ ηη(!εΓί&]ίίη§8 ίη ίΡε ΓηηίίεΓ οί ίηίεπιηίίοηηΐ ο&ΓΓίη§ε ηΓί8ίη§ ίοΓ ίΡε 
ΟοηίΓηείίη§ ΡηΓίίε8 Ργ νίΓίηε οί εοηνεηίίοη8 ίη ίοΓοε ηί ίΡε ίίηιε οί ίΡε εηίΓγ ίηίο ίοΓοε οί ί1ιί8 Α^Γεεηιεηί ογ 
Ργ νίΓίηε οί εοηνεηίίοη8 8ηΙ)8ίίίηίε(1 ίοΓ ίΡεητ. 

2. Ιί (1ηΓίη§ εηττίη^ε ηηάεΓ ί1ιί8 Α^Γεεηιεηί ίΡε ρΓονί8ίοη8 οί ρηΓη§Γηρ1ι 1 οί ί1ιί8 ηΓίίεΙε Ρήνε ηοί Ρεεη 
εοΓηρΙίείΙ \νίίΡ, 

(η) ίΡε ίοο(ΐ8ίηίί8 ηιηγ ηοί Ρε (1ί8ρο8ε(1 οί ίη ίΡε ίειτίίοΓγ οί η ΟοηίΓηείίη§ ΡηΓίγ ηΡεΓ εοηιρίείίοη οί 
εηΓΓίη§ε ηη1ε88 ίΡε εοηιρείεηί ηηίΡθΓίίίε8 οί ίΡηί €οηίΓ&οίίη§ ΡηΓίγ Ρεοητ ίί εοηιρηίίΡΙε \νίίΡ ίΡε 
ΓεΓΐηίΓεΓηεηί8 οί ρηΡΙίε ΡεηΙίΡ ίο ηηίΡοπζε 8ηοΡ (!ί8ρο8η1 ηηΡ ηη1ε88 8ηοΡ οοη(!ίίίοη8 η8 ίΡε 
ηηίΡθΓίίίε8 ηιηγ ηΡηεΡ ίο ίΡε ηηίΡοπζηίίοη \νΡεη §Γηηίίη§ ίί εγο ίαΙΡΙΙεΡ; ηηΡ 

(Ρ) ενεΓγ €οηίΓ&οίίη§ ΡηΓίγ ηιηγ, Ργ Γεη8οη οί ίΡε ΓεςηίΓεΓηεηί8 οί ρηΡΙίε ΡεηΙίΡ ογ ζοορΓορΡγ1ηχί8 
ηη(! ίη 80 ίηΓ η8 ίί ί8 ηοί ίηεοηιρηίίΡΙε \νίίΡ ίΡε οίΡεΓ ίηίεπιηίίοηηΐ ηη(!εΓίηΡίη§8 τείειτεί! ίο ίη ίΡε 
1η8ί 8εηίεηεε οί ρηΓη§ΓηρΡ 1 οί ίΡί8 ηΡίεΙε, ρΓοΡίΡίί ίΡε εηίτγ οί ίΡε ίοο(ΐ8ίηίί8 ίηίο ίί8 ίειτίίοΓγ ογ 
ΓηηΡε ίΡείΓ εηίΓγ 8ηΡ]εεί ίο 8ηεΡ εοη(1ίίίοη8 η8 ίί ηιηγ Ρείεπηίηε. 

3. Οοηιρίίηηεε \νίίΡ ίΡε ρΓονί8ίοη8 οί ρηΓη§ΓηρΡ 1 οί ίΡί8 ηΓίίεΙε 8Ρη11 Ρε ΓεςηΡεΡ οί εηΓΓίεΓ8 ίοΓ ΡΡε ογ 
Γε\νηΓ(1 οηΐγ ίη 80 ίηΓ η8 ίΡεγ Ρήνε ηηΡεΓίηΡεη ίο ρΓοεηΓε ογ ρΓονίΡε 8εΓνίοε8 ίηίεηΡείΙ ίο εη8ηΓε 8ηεΡ 
εοηιρίίηηεε ηηΡ ίί 8ηεΡ εοηιρίίηηεε (1ερεη(ΐ8 οη ίΡε ρεΓίοπηηηεε οί ίΡθ8ε 8εΓνίεε8. Ιί οίΡεΓ ρεΓ8οη8, ννΡείΡεΓ 
ίη(1ίνί(1ηηΐ8 ογ εοΓροΓηίε Ρο(1ίε8, Ρήνε ηηΡεΓίηΡεη ίο ρΓοεηΓε ογ ρΓονίΡε 8εΓνίεε8 ίηίεηΡείΙ ίο εη8ηΓε 
οοΓηρΙίηηεε \νίίΡ ίΡε ρΓονί8ίοη8 οί ΐΡί8 Α^τεεηιεηί, ίΡεγ 8Ρη11 Ρε τεςοίΓεΡ ίο εη8ηΓε 8ηοΡ εοηιρίίηηοε ίη 80 ίηΓ 
η8 ίί (1ερεη(ΐ8 οη ρεΓίοΓτηηηοε οί ίΡε 8εΓνίοε8 ίΡεγ Ρήνε ηηΡεΓίηΡεη ίο ρΓοεοΓε ογ ρΓονίάε. 

4. ΟηΓίη§ οηΓΓίη§ε \νΡίοΡ ί8 8ηΡ]εοί ίο ίΡε ρΓονί8ίοη8 οί ίΡί8 Α^Γεεηιεηί ηοΡ ίοΓ \νΡίοΡ ίΡε 1οη(!ίη§ ροίηί 
ί8 8ίίηηίε(1 ίη ΐΡε ίεττίίοΓγ οί η €οηίΓηοίίη§ ΡηΓίγ, Γε8ροη8ίΡί1ίίγ ίοΓ οοηιρίίηηοε \νίίΡ ίΡε Γεε|ηίΓεΓηεηί8 οί 
ρηΓη§ΓηρΡ 1 οί ίΡί8 ηΡίεΙε 8Ρη11 Γε8ί, 8ηΡ]εοί ίο ίΡε ρΓονί8ίοη8 οί ρηΓη§ΓηρΡ 3 οί ίΡί8 ηΓίίεΙε, 

ίη ίΡε οη8ε οί ίΓηη8ροΓί ίοΓ ΡίΓε ογ Γε^ν&Γ(^, '\νίίΡ ίΡε ρεΓ8οη, '\νΡείΡεΓ ηη ίηΡίνίίΙηηΙ ογ ά εοΓροΓηίε ΡοΡγ, 
\νΡο ί8 ίΡε εοη8ί§ηοΓ ηεεοΓ(1ίη§ ίο ίΡε ίΓηη8ροΓί Ροεηηιεηί ογ, ίη ίΡε ηΡ8εηεε οί η ίΓηη8ροΓί Ροεηηιεηί, 
\νίίΡ ίΡε ρεΓ8οη, \νΡείΡεΓ ηη ίηΡίνίάηηΙ ογ ά εοΓροΓηίε ΡοΡγ, \νΡο Ρη8 εηίεΓεΡ ίηίο ίΡε εοηίτηεί οί 
εηττίη^ε \νίίΡ ίΡε εηττίεΓ; 

ίη ΟίΡεΓ εη8ε8 \νίίΡ ίΡε ρεΓ8οη, ννΡείΡεΓ ηη ίηΡίνίΡηηΙ ογ η εοΓροΓηίε ΡοΡγ, \νΡο ρεΓίθΓΓη8 εηττίη^ε. 
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III 

ΜΙ8€ΕΙ.Ι.ΑΝΕθυ8 ΡΚθνΐ8ΙΟΝ8 
ΑΓίίοίΕ 5 

ΤΗε ρΓονίδίοηδ οί Ιΐιίδ Αβτεεηιεηΐ: δΐιαίΐ ηοΐ &ρρ1γ Ιο ε&ττί&§ε ίη εοηΙαίηεΓδ εΐ&δδίβεά &8 Ιΐιεπη&1 
Γπ&πΐίπιε 1)γ 1&η(1 \νί1:1ιοιιΐ 1τ&η8ΐο&(ϋη§ οί ώε §οο(ΐ8 \ν1ιεΓε 8υο1ι ο&π·ί&§ε 18 ρΓεεεάείΙ ογ ίο11ο\νε(1 Ιιγ ά 8ε& 
0Γθ88ίη§ οΛεΓ ώ&η ά 8ε& 0Γθ88ίη§ &8 τείεττειΐ ΐο ίη ηΓΐίεΙε 3, ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 2, οί ΐ1ιί8 Α^τεεπιεηΐ. 

ΑΓίίεΙε 6 

1. Εηεΐι €οηΐΓ&οΐίη§ Ρ&Γΐγ 8ΐι&11 ΐηίίε &11 ηρρΓορπηΐε ηιε&8ηΓε8 ΐο εη8υΓε οΙ)8εΓν&ηοε οί ώε ρΓονί8ίοη8 οί 
Ιΐιί8 Α§Γεεπιεηΐ. ΤΙιε εοηιρεΐεηΐ &(1ηιίηί8ΐΓ&ΐίοη8 οί ΐΐιε Οοη1τ&οΐίη§ Ρ&Γΐίε8 8ΐι&11 Εεερ οηε ηηοΐΙιεΓ ίηίοπηείΐ 
οί ΐΐιε §εηεΓ&1 ηιε&8ηΓε8 ΐηΐίεη ίοΓ 1:1ιί8 ριΐΓρο8ε. 

2. Ιί Ά ΟοηΐΓηοΙίη§ ΡηΓίγ (ϋ8θονεΓ8 ά ΙίΓεηεΙι εοιηηιίΐίείΐ Εγ ά ρεΓ8οη Γε8ί(1ίη§ ίη Ιΐιε ΐεττίΙοΓγ οί ηηοΙΙιεΓ 
ΟοηΐΓηοΐίη§ Ρητίγ, ογ ίηιρο8ε8 η ρεηηΐΐγ ηροη 8ηε1ι ά ρεΓ8οη, Ιΐιε η(1ιηίηί8ΐΓηΐίοη οί Ιίιε βΓ8ΐ Ρητίγ 8ΐιη11 ίηίοπη 
Ιίιε η(1ηιίηί8ΐΓηΐίοη οί Ιΐιε οΙΙιεΓ ΡηΓίγ οί Ιΐιε ΙτΓεηοΙι (1ί8εονεΓε(1 ηηιί οί Ιΐιε ρεηηΐΐγ ίηιρο8ε(1. 

ΑγϊϊοΙο 7 


ΤΙιε €οη1τ&οΐίη§ Ρ&Γΐίε8 Γε8εΓνε ώε π§1ιΐ ΐο εηίεΓ ίηίο ΤίΙηίεΓηΙ ογ ιηηΙίίΙ&ίεΓ&Ι &§ΓεεΓηεηί8 ίο ιίιε είίεεΐ 
Ιΐιηί ρΓονί8ίοη8 ηρρίίοηΐιΐε ίο 8ρεοίη1 εςηίρηιεηί ηηιΐ ρΓονί8ίοη8 ηρρίίε&ΐιΐε ίο ιίιε ίεΓηρεΓηίηΓε8 ηί \ν1ιίο1ι 
εεΓίηίη ίοο(ΐ8ίηίί8 ηΓε ΓεςηίΓεά ίο Εε ηιηίηίηίηείΐ (1ηΓίη§ εηττίη^ε ιηηγ, ιηοΓε ρηΓίίεηΙηΓίγ Τγ Γεη8οη οί 8ρεοίη1 
εΐίιηηίίο οοη(1ίίίοη8, Εε ιηοΓε 8ίπη§εηί ίΐιηη ί1ΐ08ε ρΓε8εΓίΙ)ε(1 ίη ί1ιί8 Αβτεειηεηί. δηεΐι ρΓονί8ίοη8 8ΐιη11 ηρρίγ 
οηΐγ ίο ίηίεπιηίίοηηΐ εηττίη^ε Εείινεεη ΟοηίΓηοίίη§ ΡηΓίίε8 ινΙιίεΙι Ιιηνε εοηεΐηιίείΐ ΤίΙηίεΓηΙ ογ ιηηΙίίΙηίεΓηΙ 
η§ΓεεΓηεηί8 η8 τείεττεά ίο ίη ί1ιί8 ηΓίίεΙε. δηεΐι η§ΓεεΓηεηί8 8ΐιη11 Τε ίΓηη8Γηίίίε(1 ίο ίΐιε δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ οί ίΐιε 
υηίίεά Νηίίοη8, ινίιο 8ΐιη11 εοΓηιηηηίεηίε Λεητ ίο €οηίΓηοίίη§ ΡηΓίίε8 ίο ί1ιί8 Α^Γεεηιεηί ινΙιίεΙι ηΓε ηοί 
8ί§ηηίθΓίε8 οί ίΐιε 8ηί(1 η§ΓεεΓηεηί8. 


ΑΓίίεΙε 8 

ΡηίΙηΓε ίο οΙ)8εΓνε ιίιε ρΓονί8ίοη8 οί ί1ιί8 Α§ΓεεΓηεηί 8ΐιη11 ηοί ηίίεεί είίΙιεΓ ίΐιε εχί8ίεηοε ογ ιίιε νηΙίΤίίγ 
οί οοηίΓ&οί8 εηίεΓειΙ ίηίο ίοΓ ιίιε ρεΓίοΓτηηηεε οί ο&ΓΓί&§ε. 

€ί»ρίεΓ IV 

ΕΙΝΑΕ ΡΚΟνίδΙΟΝδ 

ΑΓίίεΙε 9 

1. δίηίε8 ΓηεΓηί)εΓ8 οί ίΐιε Εοοηοητίε ΟθΓηΓηί88ίοη ίοΓ ΕηΓορε ηηιί δίηίε8 ηάηιίίίείΐ ίο ίΐιε €θΓηΓηί88ίοη ίη 

3 . εοη8η1ίηίίνε εηρηείίγ ηηάεΓ ρηΓη§Γηρίι 8 οί ίΐιε ΟθΓηΓηί88ίοη'8 ίεΓΓη8 οί τείεΓεηεε ηιηγ Εεοοιηε Οοηίτηείίη^ 
ΡηΓίίε8 ίο ί1ιί8 Α^Γεεηιεηί 

(η) Εγ 8ί§ηίη§ ίί; 

(Ε) Εγ Γ&ίίίγίη§ ίί ηίίεΓ 8ί§ηίη§ ίί 8ηΕ]εοί ίο Γ&ίίβεηίίοη; ογ 
( ο) Εγ &οοε(1ίη§ ίο ίί. 

2. δίηίε8 ννΕίοΕ ηιηγ ρηΓίίείρηίε ίη εεΓίηίη ηείίνίίίε8 οί ίΕε Εεοηοιηίο ΟθΓηΓηί88ίοη ίοΓ ΕηΓορε ηηάεΓ 
ρηΓη§ΓηρΕ 11 οί ίΕε €θΓηΓηί88ίοη'8 ίεΓΓη8 οί τείεΓεηεε ηιηγ Εεεοηιε €οηίΓηείίη§ ΡηΓίίε8 ίο ίΕί8 Α^τεεηιεηί Εγ 
ηεοε(1ίη§ ίΕεΓείο ηβεΓ ίί8 εηίΓγ ίηίο ίοΓεε. 
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3. Τΐιίδ Α§Γ66ηΐ6ηΙ δΙι&Π Ιιε ορεη ίοΓ 8ί§η&1χΐΓε ιιηΐίΐ 31 Μ&γ 1971 ίηεΐυδίνε. ΤΙιεΓε&ίΐεΓ, 1ΐ δΐιαίΐ Ιιε ορεη 
ίοΓ &εεε88ίοη. 

4. Κ&ΐΐίϊε&ΐΐοη ογ &εεε88ίοη 8ΐι&111)ε είϊεεΐείΐ 1)γ ΐΐιε (1ερο8ίΐ οί άώ ίη8ΐτιιηιεηΐ \ν1ΐ1ι ΐΐιε δεεΓεΐ&Γγ-ΟεηεΓ&Ι 
οί ώε υηίΐείΐ Ν&ΐ1οη8. 


ΑγϊϊοΙε 10 


1. Αηγ δίαΐε ηιαγ αΐ Ιΐιε Ιίηιε οί 8ΐ§η1η§ Ιΐιί8 Α§ΓεεηιεηΙ \ν111ιουΐ Γε8εΓν&ΐ1οη &8 ΐο Γ&ΐίβε&ΐΐοη ογ οί 
(1ερο8ΐΐ1η§ ίΐ8 1η8ΐΓϋΐηεηΙ οί Γ&ΐΐίΐεαίΐοη ογ &οεε88ΐοη ογ αΐ αηγ Ιΐιηε ΐΙιεΓε&ίΙεΓ (ΙεεΙ&Γε Ιιγ ηοΐΙΟεαΐΙοη 
&(1(ΐΓε88ε(1 Ιο Ιΐιε 8εεΓεΐ&Γγ-ΟεηεΓ&1 οί ώε υηίΐεά Ν&11οη8 Ιΐι&ΐ ώε ΑβΓεειηεηΙ (1οε8 ηοΐ ^ρρΐγ Ιο εαττία^ε 
ρεΓίοΓτηείΙ ίη &ηγ ογ ίη ά ρ&ΓΐίειιΙ&Γ οηε οί ίΐ8 ΐεΓπΐοπε8 8ίΐιι&ΐε(1 0Γΐΐ8ί(1ε ΕπΓορε. 1ί ηοΐίίιε&ΐίοη &8 &ίθΓε8&1(118 
Γπ&ίΐε &ίΐεΓ Λε εηΐΓγ ίηΐο ίοΓοε οί ΐΐιε Α^τεεπτεπΐ ίη Γε8ρεοΐ οί Λε ηοΐίίγίη§ δΐηΐε ώε Α^τεεπιεπΐ 8ΐιη11, 
ηίηεΐγ (1ηγ8 ηίΙεΓ Λε άηΐε οη \ν1ιίο1ι Λε δεοΓεΐ&Γγ-ΟεηεΓ&Ι 1ι&8 τεοείνειΐ ώε ηοΐίίϊεηΐίοη, οε&8ε ΐο ηρρίγ ίο 
ο&ΓΠ&§ε ίη ώε ίεττίΐοΓγ ογ ίεΓΓίίθΓίε8 ηηιηείΐ ίη ίΐιηί ηοίίβοηίίοη. Νε\ν €οηίΓηοίίη§ ΡηΓίίε8 ηοοε(1ίη§ ίο ΑΤΡ &8 
ίΓοηι 30 Αρήΐ 1999 ηοΟ ηρρ1γίη§ ρηΓη§Γηρ1ι 1 οί ί1ιί8 ηΓίίεΙε 8ΐιη11 ηοί Οε εηίίίίειΐ ίο εηίεΓ ηηγ οΙ)]εοίίοη ίο 
(ΐΓηίί ηΓηεη(ΐΓηεηί8 ίη ηεεοκίηηοε \νίί1ι ΐΐιε ρΓοεειΙηΓε ρΓονίΟεΟ ίοΓ ίη ηΓίίεΙε 18, ρηΓ&§Γηρ1ι 2. 

2. Αηγ δίηίε ινΙιίοΙι 1ιη8 ητηΟε ά ΟεεΙηΓηίίοη ηηΟεΓ ρηΓη^τηρΙι 1 οί ί1ιί8 ηΓίίεΙε ιηηγ ηί ηηγ ίίηιε ίΙιεΓεηίίεΓ 
(ΙεεΙηΓε Ογ ηοίίίίεηίίοη η(1(ΐΓε88ε(1 ίο ίΟε δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ οί ίΟε υηίίεά Νηίίοη8 ίΟηί ίΟε Α^Γεεηιεηί ινίΐΐ Οε 
ηρρΙίεηΟΙε ίο εηττίη^ε ρεΓίοπηείΙ ίη ά ίειτίίοΓγ ηηιηείΐ ίη ίΟε ηοίίίίεηίίοη ητηΟε ηηΟεΓ ρηΓη§Γηρ1ι 1 οί ί1ιί8 
ηΓίίεΙε ηηιΐ ίΟε Α^Γεειηεηί 8ΐιη11 Οεοοηιε ηρρΙίεηΟΙε ίο οηιτίη^ε ίη ίΟηί ίεττίίοΓγ οηε ΟυηΟΓεΟ ηηΟ εί§1ιίγ (1ηγ8 
ηίίεΓ ίΟε Οηίε οη ννΟίεΙι ίΟε δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ 1ιη8 ΓεοείνεΟ ίΟηί ηοίίίίεηίίοη. 

ΑΓίίεΙε 11 

1. Τ1ιί8 Α^Γεεηιεηί 8ΐιη11 οοιηε ίηίο ίοΓοε οηε γε&Γ ηίίεΓ ίίνε οί ΐΟε δίηίε8 τείεττεΟ ίο ίη ίί8 ηΓίίεΙε 9, 
ρηΓη§Γηρ1ι 1, Οηνε 8ί§ηε(1 ίί \νίί1ιοηί Γε8εΓνηίίοη η8 ίο τηίίίίοηίίοη ογ Οηνε (1ερο8ίίε(1 ίΟείΓ ίη8ίΓηΓηεηί8 οί 
Γηίίίϊεηίίοη ογ ηοοε88ίοη. 

2. ’\νίί1ι Γε8ρεοί ίο ηηγ δίηίε ινΟίεΙι Γηίίίίε8, ογ ηοοε(1ε8 ίο, ί1ιί8 Α§ΓεεΓηεηί ηίίεΓ ίίνε δίηίε8 Οηνε 8ί§ηε(1 ίί 
\νίί1ιοηί Γε8εΓνηίίοη η8 ίο Γηίίίϊεηίίοη ογ Οηνε (1ερο8ίίε(1 ίΟείΓ ίη8ίΓηΓηεηί8 οί Γηίίίίεηίίοη ογ ηοοε88ίοη, ί1ιί8 
Α§ΓεεΓηεηί 8ΐιη11 εηίεΓ ίηίο ίοΓοε οηε γεηΓ ηίΙεΓ ίΟε 8ηί(1 δίηίε 1ιη8 (1ερο8ίίε(1 ίί8 ίη8ίΓηΓηεηί οί Γηίίίίεηίίοη ογ 
ηεοε88ίοη. 


ΑΓίίοΙο 12 


1. Αηγ ΟοηίΓηοίίη§ ΡηΓίγ ιηηγ (Ιεηοηηεε ί1ιί8 Α^Γεεηιεηί Ογ §ίνίη§ ηοίίεε οί (Ιεηηηείηίίοη ίο ΐΟε 
δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ οί ίΟε υηίίειΐ Ν&ίίοη8. 

2. ΤΟε (Ιεηηηείηίίοη 8θη11 ίηΟε είίεεί ίίίίεεη Γηοηίθ8 ηίΙεΓ ίΟε (Ιηίε οη \νΟίοΟ ίΟε δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ 
Γεεείνείΐ ίΟε ηοίίεε οί (Ιεηηηείηίίοη. 


ΑΓίίεΙε 13 

Τ0ί8 Α§ΓεεΓηεηί 8θη11 οεη8ε ίο Οηνε είίεεί ίί ίΟε ηηιηΟεΓ οί ΟοηίΓηείίη§ ΡηΓίίε8 ί8 1ε88 ίΟηη ίίνε ίθΓοη§Οοηί 
ηηγ ρεποίΐ οί Ονεΐνε εοη8εεηίίνε Γηοηίθ8 ηίίεΓ ίί8 εηίΓγ ίηίο ίοΓοε. 

ΑγϊϊοΙο 14 


1. Αηγ δίηίε ιηηγ ηί ίΟε ίίηιε οί 8ί§ηίη§ ί0ί8 Α^Γεεηιεηί ινίίΟοηί Γε8εΓνηίίοη η8 ίο Γηίίίίεηίίοη ογ οί 
(1ερο8ίίίη§ ίί8 ίη8ίΓηΓηεηί οί Γηίίίίεηίίοη ογ ηεοε88ίοη ογ ηί ηηγ ίίηιε ίΟεΓεηίΙεΓ άεεΙηΓε Ογ ηοίίίίεηίίοη η(1(ΐΓε88ε(1 
ίο ίΟε δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ οί ίΟε υηίίειΐ Νηίίοη8 ίΟηί ί0ί8 Α^Γεειηεηί ινίΐΐ Οε ηρρΙίεηΟΙε ίο η11 ογ ηηγ οί ίΟε 
ίεττίίθΓίε8 ίοΓ ίΟε ίηίεπιηίίοηηΐ Γε1ηίίοη8 οί ινΟίεΟ ίΟηί δίηίε ί8 Γε8ροη8ί01ε. Τ0ί8 Α^Γεεηιεηί 8θη11 Οε ηρρΙίεηΟΙε 
ίο ίΟε ίεττίίοΓγ ογ ίεΓΓίίθΓίε8 ηηηιείΐ ίη ίΟε ηοίίίίεηίίοη η8 ίτοιη ίΟε ηίηείίείΟ άηγ ηίΙεΓ τεεείρί οί ίΟε ηοίίεε Ογ ίΟε 
δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ ογ, ίί οη ίΟηί άηγ ίΟε Α^τεεηιεηί Οη8 ηοί γεί εηίεΓεά ίηίο ίοΓοε, η8 ίτοιη ίί8 εηίτγ ίηίο ίοτεε. 
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2. Αηγ δΐ&ΐε \ν1ιίο1ι 1ι&8 πι&ίΐε ά άεεΙ&Γ&ΐίοη ιιτκΙεΓ ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 1 οί ΐΐιίδ &Γΐ:ίε1ε πι&1ίίη§ ΐΐιίβ Α§Γεειηεηΐ 
αρρίίεαίιΐε ΐο ά ΙεττίΙοΓγ ίοΓ \ν1ΐ08ε ίηΐεπι&Ιίοη&Ι Γε1&Ιίοη8 ίΐ 18 Γε8ροη8ίΙι1ε ιη&γ άεηουηεε ώε Α§ΓεεηιεηΙ 
8ερ&Γ&1:ε1γ ίη Γε8ρεε1: οί ΐΐι&ΐ ΐεττίΐΟΓγ ίη εοηίοπηίΐγ \νί1:1ι &Γΐ:ίο1ε 12 ΙιεΓεοί 

ΑΓίίοΙο 15 


1. Αηγ (!ί8ρηΐε 1)εΐ\νεεη ΐ\νο ογ ιηοΓε €οη1τ&εΐίη§ Ρ&Γΐίε8 εοηοεΓηίη§ ώε ίηΐεφΓεΐηΐίοη ογ ηρρίίοηΐίοη οί 
Ιΐιί8 Α§Γεεπιεηΐ 8ΐι&11 80 ί&Γ &8 ρο88ίΙι1ε Ιιε 8ε1ί1ε(1 Ιιγ ηε§οΐί&ΐίοη 1)εΐ\νεεη ώεηι. 

2. Αηγ (!ί8ρηΐε ινΙιίεΙι 18 ηοΐ 8εΐΐ1ε(1 Ιιγ ηε§οΐί&ΐίοη 8ΐιη11 Ιιε 8ηΙ)ΐηί1ίε(1 ΐο ηΛίίΓηίίοη ίί ηηγ οηε οί ίΗε 
€οηίΓ&είίη§ ΡηΓίίε8 εοηεεπιείΐ ίη ίΐιε (ϋ8ρηίε 80 Γεειηε8ί8 ηη(! 8ΐιη11 Ιιε τείειτεί! ηοοοΓ(1ίη§1γ ίο οηε ογ γοογο 
&Γΐ)ίίΓ&ίθΓ8 8ε1εείε(1 Ιιγ &§Γεεηιεηΐ 1)εί\νεεη ί1ΐ08ε Ρ&Γίίε8. Ιί \νίί1ιίη ίΙίΓεε ηιοηί1ΐ8 ίΓοιη ίΐιε άηίε οί ΐΐιε Γεε|ηε8ί 
ίοΓ ηΓΐιίίΓηίίοη, ίΐιε ΡηΓίίε8 εοηεεπιείΐ ίη ίΐιε (1ί8ρηίε ηΓε ηηηΐιΐε ίο η^τεε οη ίΐιε 8ε1εείίοη οί ηη ηΓΐιίίΓηίοΓ ογ 
ηΓΐ)ίίΓηίθΓ8, ηηγ οί ί1ΐ08ε ΡηΓίίε8 ιηηγ Γεςηε8ί ίΐιε δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ οί ίΐιε υηίίειΐ Νηίίοη8 ίο (1ε8ί§ηηίε η 
8ίη§1ε ηΓΪιίίΓηίοΓ ίο ννΙιοΓη ίΐιε (1ί8ρηίε 8ΐιη11 Ιιε τείειτειΐ ίοΓ (1εεί8ίοη. 

3. ΤΙιε (1εεί8ίοη οί ίΐιε ηΓίιίίτηίοΓ ογ ηΓΐ)ίίΓηίθΓ8 (1ε8ί§ηηίε(1 ηηάεΓ ίΐιε ρΓεεε(1ίη§ ρηΓη^τηρΙι 8ΐιη11 Ιιε 
1)ίη(1ίη§ οη ίΐιε €οηίΓηείίη§ ΡηΓίίε8 εοηεειηείΐ ίη ίΐιε (1ί8ρηίε. 

ΑγϊϊοΙο 16 


1. Αηγ δίηίε ιη&γ, ηί ίΐιε ΐίιηε οί 8ί§ηίη§, Γ&ίίίγίη§, ογ &οεε(1ίη§ ίο, ί1ιί8 Α^Γεειηεηί, άεεΙ&Γε ΐίιηί ίί (!οε8 
ηοί εοη8ί(1εΓ ίί8ε1ί Ιιοηηίΐ Ιιγ ηΓίίεΙε 15, ρηΓη§Γηρ1ΐ8 2 ηηιΐ 3 οί ί1ιί8 Α§ΓεεΓηεηί. ΤΙιε οώεΓ ΟοηίΓηείίη§ ΡηΓίίε8 
8ΐιη11 ηοί Τε Ιιοηηίΐ Τγ ί1ιε8ε ρηΓη§Γηρ1ΐ8 \νίί1ι Γε8ρεεί ίο ηηγ €οηίΓηείίη§ ΡηΓίγ \ν1ιίε1ι 1ιη8 εηίεΓειΙ 8ηε1ι ά 
Γε8εΓνηίίοη. 

2. Αηγ €οηίΓηείίη§ ΡηΓίγ \ν1ιίε1ι 1ιη8 εηίεΓεά ά Γε8εΓνηίίοη ηηάεΓ ρηΓη^τηρΙι 1 οί ί1ιί8 ηΓίίεΙε ιηηγ ηί ηηγ 
ίίηιε \νίί1κΐΓη\ν ίΐιε Γε8εΓνηίίοη Τγ ηοίίίίεηίίοη η(1(ΐΓε88ε(1 ίο ίΐιε δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ οί ίΐιε υηίίειΐ Νηίίοη8. 

3. ’\νίΐ1ι ίΐιε εχεερίίοη οί ίΐιε Γε8εΓνηίίοη ρΓονίΤειΙ ίοΓ ίη ρηΓ&§Γ&ρ1ι 1 οί ί1ιί8 ηΓίίεΙε, ηο Γε8εΓν&ίίοη ίο 
ί1ιί8 Α§ΓεεΓηεηί 8ΐιη11 Τε ρεπηίίίείΐ. 


ΑΓίίεΙε 17 

1. ΑίίεΓ ΐ1ιί8 Α§ΓεεΓηεηί 1ι&8 Τεεη ίη ίοΓοε ίοΓ ίΐιτεε γεηΓ8, ηηγ €οηίΓ&είίη§ Ρ&Γίγ ηιηγ, Τγ ηοίίίίεηίίοη 
η(1(ΐΓε88ε(1 ίο ίΐιε δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ οί ίΐιε υηίίειΐ Νηίίοη8, Γεςηε8ί ίΐιηί ά εοηίεΓεηεε Ιιε εοηνεηειΐ ίοΓ ίΐιε 
ρηΓρο8ε οί Γενί8ίη§ ί1ιί8 Α^Γεειηεηί. ΤΙιε δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ 8ΐιη11 ηοίίίγ η11 ΟοηίΓηείίη§ ΡηΓίίε8 οί ίΐιε Γεςηε8ί 
ηη(1 Ά Γενί8ίοη εοηίεΓεηεε 8ΐιη11 Τε εοηνεηεά Τγ ίΐιε δεεΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ ίί, \νίί1ιίη ά ρεποίΐ οί ίοηΓ Γηοηί1ΐ8 ίτοιη 
ίΐιε (Ιηίε οί ίΐιε ηοίίίϊεηίίοη 8εηί Τγ ίΐιε δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ, ηοί 1ε88 ίΐιηη οηε ίΙιίΓίΙ οί ίΐιε Οοηίτηείίη^ ΡηΓίίε8 
8ί§ηίίγ ίΙιείΓ η88εηί ίο ίΐιε Γεςηε8ί. 

2. Ιί Ά εοηίεΓεηεε ί8 εοηνεηεά ίη ρηΓ8ηηηεε οί ρηΓη§Γηρ1ι 1 οί ί1ιί8 ηΓίίεΙε, ίΐιε δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓηΙ 8ΐιη11 80 
η(1νί8ε η11 ίΐιε Οοηίτηείίη^ ΡηΓίίε8 ηηιΐ ίηνίίε ίΐιεηι ίο 8ηΙ)Γηίί \νίί1ιίη ά ρεποίΐ οί ίΐιτεε Γηοηί1ΐ8, ίΐιε ρΓορο8ηΐ8 
\ν1ιίο1ι ώεγ \νί8ΐι ίΐιε εοηίεΓεηεε ίο οοη8ί(1εΓ. ΤΙιε δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓ&Ι 8ΐιη11 είΓοηΙηίε ΐΐιε ρΓονί8ίοηη1 &§εη(1η ίοΓ 
ίΐιε εοηίεΓεηεε, ίο§εί1ιεΓ ινίίΐι ίΐιε ίεχί οί 8ηο1ι ρΓορο8ηΐ8, ίο η11 ΟοηίΓηοίίη§ Ρ&Γίίε8 ηοί 1ε88 ΐΐιηη ΐΙίΓεε Γηοηί1ΐ8 
ΤείοΓε ίΐιε άηίε οη \ν1ιίο1ι ίΐιε εοηίεΓεηεε ί8 ίο ορεη. 

3. ΤΙιε δεοΓεί&Γγ-ΟεηεΓ&Ι 8ΐιη11 ίηνίίε ίο ηηγ εοηίεΓεηεε εοηνεηεά ίη ρηΓ8ηηηεε οί ί1ιί8 ΕΓίίεΙε η11 ΐΐιε 
οοηηίΓίε8 τείειτειΐ ίο ίη ηΓίίεΙε 9, ρηΓη^τηρΙι 1, οί ί1ιί8 Α§ΓεεΓηεηί, ηηιΐ ηΐ80 ΐΐιε οοηηΐήε8 \ν1ιίο1ι Ιιηνε Ιιεοοητε 
ΟοηίΓηοίίη§ ΡηΓίίε8 ηηιΙεΓ ίΐιε 8ηί(1 ηΓίίεΙε 9, ρηΓη§Γηρ1ι 2. 
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ΑΓίίεΙβ 18 

1. Αηγ ΟοηΐΓ&οΐίπβ Ρ&Γΐγ ηιαγ ρΓοροδε οηε ογ ηιοΓε &ιηεη(1ηιεηΐ8 Ιο Ιΐιίδ Α§ΓεεηιεηΙ. ΤΙιε Ιεχΐ οί αηγ 
ρΓοροδεά αιηεικίιηεηΐ δΐιαίΐ 1)ε οοηιπιιιηίε&1ε(1 ΐο ώε δεεΓεΐ&Γγ-ΟεηεηΙ οί Ιΐιε υηίΙείΙ ΝαΙίοη®, \ν1ιο δΐι&ΐΐ 
εοηιπιιιηίοαΐε ίΐ ΐο &11 ΟοηίΓ&είίη§ Ρ&Γίίεδ απά 1)πη§ ίί ίο ίΐιε ηοίίεε οί &11 ίΐιε οίΙιεΓ 8ί&ίε8 τείεττεά ίο ίη 
αΓίίεΙε 9, ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 1, οί ί1ιί8 Α§Γεεηιεηί. 

ΤΙιε 8εοΓεί&Γγ-ΟεηεΓ&1 πι&γ &180 ρΓορο8ε &πιετκ1ηιεηί8 ίο ί1ιί8 Α§Γεεηιεηί ογ ίο ίί8 &ηηεχε8 \ν1ιίο1ι Η&νε 
1)εεη ίΓ&η8πιίίίε(1 ΐο Ιιίπι Τγ ίΐιε λΥοΓίίίη^ Ρ&Γίγ οη ΐΐιε ΤΓ&η8ροΓί οί ΡεΓί8ΐι&1)1ε Ροο(ΐ8ίυίί8 οί ίΐιε Ιηΐ&πίΐ 
ΤΓ&η8ροΓί €οηιπιίίίεε οί ίΐιε Εεοηοπιίο €οηιπιί88ίοη ίοΓ ΕπΓορε. 

2. ’\νίί1ιίη 3. ρεΓίοίΙ οί 8ίχ πιοηί1ΐ8 ίο11ο\νίη§ ίΕε (Ι&ίε οη \ν1ιίο1ι ΐΐιε ρΓορο8ε(1 ηπιεηίΐηιεηί 18 
εοηιηιιιηίοηίείΐ Εγ ίΕε 8εοΓείηΓγ-ΟεηεΓη1, ηηγ ΟοηίΓηοίίη§ ΡηΓίγ ηιηγ ίηίοπη ίΕε 8εεΓείηΓγ-ΟεηεΓη1 

(η) ίΕηί ίί Εη8 άώ οΕ]εείίοη ίο ίΕε ηιηεηίΐηιεηί ρΓορο8ε(1, ογ 

(Ε) ίΕηί, η1ίΕοιι§Ε ίί ίηίεη(ΐ8 ίο ηεεερί ίΕε ρΓορο8η1, ίΕε οοη(1ίίίοη8 ηεοε88ηΓγ ίοΓ 8ηεΕ ηεεερίηηεε 
ηΓε ηοί γεί ίηΜΠειΙ ίη ίί8 εοηηίτγ. 

3. Ιί η ΟοηίΓηοίίη§ ΡηΓίγ 8εη(ΐ8 ίΕε 8εοΓείηΓγ-ΟεηεΓη1 ά εοΓητηηηίεηίίοη η8 ρΓονίάειΙ ίοΓ ίη 
ρ&Γ&§Γ&ρΕ 2 (Ε) οί ίΕί8 ηΓίίεΙε, ίί ηι&γ, 80 1οη§ &8 ίί Εη8 ηοί ηοίίβειΐ ίΕε 8εοΓείηΓγ-ΟεηεΓη1 οί ίί8 ηεεερίηηεε, 
8ηΕΓηίί ΆΏ οΕ]εοίίοη ίο ίΕε ρΓορο8ε(1 ηηιεηίίΓηεηί \νίίΕίη ά ρεποίΐ οί ηίηε ΓηοηίΕ8 ίο11ο\νίη§ ίΕε εχρίΓγ οί ίΕε 
ρεποίΐ οί 8ίχ ΓηοηίΕ8 ρΓε80ΓίΕε(1 ίη Γε8ρεοί οί ίΕε ίηίίίηΐ εοΓηιηηηίε&ίίοη. 

4. Ιί ΆΏ οΕ]εοίίοη ίο ίΕε ρΓορο8ε(! ηηιεηίίΓηεηί ί8 8ίηίε(1 ίη ηοεοΓίΙ&ηοε \νίίΕ ίΕε ίεΓΓη8 οί ρ&Γ&§Γ&ρΕ8 2 
ηη(! 3 οί ΐΕί8 ηΓίίεΙε, ίΕε ηιηεηίίΓηεηί 8Ε&11 Εε Τεεηιείΐ ηοί ίο Εηνε Εεεη ηεοερίειΐ ηη(! 8Ε&11 Εε οί ηο είίεεΐ. 

5. Ιί ηο οΕ]εείίοη ίο ίΕε ρΓορο8ε(1 ηηιεηίίΓηεηί Εη8 Εεεη 8ίηίε(1 ίη ηεεοκΙηηοε ινίίΕ ρηΓη§ΓηρΕ8 2 ηηά 3 οί 
ΐΕί8 ηΓίίεΙε, ίΕε ηηιεηίίΓηεηί 8ΕηΙΙ Εε άεειηείΐ ίο Εηνε Εεεη ηεοερίειΐ οη ίΕε άηίε 8ρεοίβε(1 Εε1ο\ν: 

(η) ίί ηο ΟοηίΓηοίίη§ ΡηΓίγ Εη8 8εηί ά εοΓηηιηηίεηίίοη ίο ίΕε 8εεΓείηΓγ-ΟεηεΓη1 ίη ηεεοηΐηηοε ινίίΕ 
ρηΓη§ΓηρΕ 2 (Ε) οί ίΕί8 ηΓίίεΙε, οη ίΕε εχρίΓγ οί ίΕε ρεποίΐ οί 8ίχ ΓηοηίΕ8 τείεττεά ίο ίη 
ρηΓη§ΓηρΕ 2 οί ίΕί8 ηΓίίεΙε; 

(Ε) ίί ηί 1ε&8ί οηε ΟοηίΓηοίίη§ ΡηΓίγ Εη8 8εηί ά εοΓηηιηηίοηίίοη ίο ίΕε 8εοΓεί&Γγ-ΟεηεΓη1 ίη 
ηεεοΓίΙ&ηοε \νίίΕ ρηΓη§Γ&ρΕ 2 (Ε) οί ίΕί8 ηΓίίεΙε, οη ίΕε εηΓίίεΓ οί ίΕε ίο11ο^νίη§ ίινο (!ηίε8: 

ίΕε (Ιηίε Εγ \νΕίοΕ η11 ίΕε €οηίΓηείίη§ ΡηΓίίε8 \νΕίοΕ 8εηί 8ηοΕ οοΓηΓηηηίε&ίίοη8 Εηνε 
ηοΐίίίείΐ ίΕε 8εοΓεί&Γγ-ΟεηεΓη1 οί ίΕείΓ ηεοερίηηεε οί ίΕε ρΓορο8ε(1 ηηιεηίίΓηεηί, 8ηΕ]εοί 
Εο\νενεΓ ίο ίΕε ρΓονί8θ ίΕηί ίί &11 ίΕε ηοεερίηηοε8 \νεΓε ηοίίίϊειΐ ΕείοΓε ίΕε εχρίΓγ οί ίΕε 
ρεποίΐ οί 8ίχ ΓηοηίΕ8 τείεττειΐ ίο ίη ρηΓη§ΓηρΕ 2 οί ίΕί8 ηΓίίεΙε ίΕε άηίε 8ΕηΙΙ Εε ίΕε άηίε οί 
εχρίΓγ οί ίΕηί ρεποίΐ; 

ίΕε (Ιηίε οί εχρίΓγ οί ίΕε ρεποά οί ηίηε ΓηοηίΕ8 τείεττεά ίο ίη ρηΓη^τηρΕ 3 οί ίΕί8 ηΓίίεΙε. 

6. Αηγ ηιηεηίίΓηεηί άεεηιείΐ ίο Εε ηεεερίειΐ 8ΕηΙΙ εηίεΓ ίηίο ίοΓοε 8ίχ ΓηοηίΕ8 ηίΐεΓ ίΕε άηίε οη ννΕίεΕ ίί 
\νη8 Τεεηιείΐ ίο Εε ηεοερίειί. 

7. ΤΕε 8εοΓείηΓγ-ΟεηεΓ&1 8Ε&11 &8 8θοη η8 ρο88ίΕ1ε ίηίοπη &11 €οηίΓηείίη§ ΡηΓίίε8 \νΕείΕεΓ άώ οΕ]εοίίοη 
ίο ίΕε ρΓορο8ε(1 ηηιεηίίΓηεηί Ε&8 Εεεη 8ίηίε(! ίη ηοεοπίηηοε ^νίίΕ ρηΓη§Γ&ρΕ 2 (η) οί ίΕί8 ηΓίίεΙε ηηίΐ \νΕείΕεΓ 
οηε ΟΓ ΓηοΓε €οηίΓ&είίη§ ΡηΓίίε8 Εηνε 8εηί Είηι ά εοΓηηιηηίοηίίοη ίη ηοοοκί&ηοε \νίίΕ ρ&Γ&§ΓηρΕ 2 (Ε) οί ίΕί8 
ΕΓίίοΙε. Ιί οηε ογ ηιοΓε €οηίΓ&οίίη§ Ρ&Γίίε8 Εηνε 8εηΐ Είηι 8ηοΕ ά εοΓηιηηηίοηίίοη, Εε 8Εη11 8ηΕ8εςηεηί1γ 
ίηίοΓτη &11 ίΕε €οηίΓ&οίίη§ Ρ&Γίίε8 \νΕείΕεΓ ίΕε €οηίΓ&οίίη§ ΡηΓίγ ογ ΡηΓίίε8 \νΕίοΕ Εηνε 8εηί 8ηοΕ ά 
εοΓηηιηηίοηίίοη Γηί8ε άώ οΕ]εοίίοη ίο ίΕε ρΓορο8ε(1 ηηιεηίίΓηεηί ογ ηεεερί ίί. 
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8. Ιπίίερεικίεηΐΐγ οί ώε &πιεικ1ηιεηΐ ρΓοεεάιίΓε 1&ί(1 (1ο^νη ίη ρ&Γ&§Γ&ρ1ΐ8 1 ΐο 6 οί ΐΐιίδ &Γΐίε1ε, ώε 
&ηηεχε8 &ικ1 &ρρεη(ϋεε8 ΐο ί1ιί8 Α§Γεεπιεηί πι&γ 1)ε ιηοίϋβείΐ 1)γ &§Γεειηεηί 1)εί\νεεη ίΐιε εοηιρείεηί 
&(1πιίηί8ίΓ&ίίοη8 οί &11 ώε €οηίΓ&εΐίη§ Ρ&Γίίε8. Ιί ίΐιε &(1ηιίηί8ίΓ&ίίοη οί ά €οηίΓ&είίη§ Ρ&Γίγ 1ι&8 8ί&ίε(1 ώ&ί 
ιιπίΙεΓ ίί8 η&ίίοη&Ι 1&\ν ίί8 &§Γεειηεηί 18 εοηΐίη§εηί οη 8ρεεί&1 &ιιί1ιοήζ&ίίοη ογ οη ΐΐιε &ρρΓον&1 οί ά 1ε§ί8ΐ&ίίνε 
1)0(1γ, ώε εοη8εηί οί ίΐιε ϋοηίΓ&είίη§ Ρ&Γίγ εοηεεπιείΐ ίο ίΐιε ηιο(1ίβε&ίίοη οί άώ αηηεχ 8ΐια11 ηοί Ιιε άεειηείΐ ίο 
Ιι&νε Ιιεεη §ίνεη ιιηίίΐ ίΐιε Οοηίταείίπβ Ρ&Γίγ 1ι&8 ηοίίίϊειΐ ώε δεεΓεί&Γγ-ΟεηεηΙ ώ&ί ώε ηεεε88&Γγ 
αιιίΐιοπζ&ίίοη ογ αρρΓοναΙ 1ι&8 Ιιεεη οΐιί&ίηείΐ. ΤΙιε &§Γεεηιεηί Ιιείινεεη ίΐιε εοηιρείεηί &(1ηιίηί8ίΓ&ίίοη8 ηιαγ 
ρΓονίάε ίΐι&ί, (1ηπη§ ά ίΓ&η8ίίίοη&1 ρεποίΐ, ίΐιε οΜ &ηηεχε8 8ΐι&11 τεπιαίη ίη ίοΓοε, ινίιοΐΐγ ογ ίη ρ&Γί, 
εοηεηττεηίΐγ ινίίίι ίίιε ηειν &ηηεχε8. ΤΙιε 8εεΓεί&Γγ-ΟεηεΓ&1 8ΐι&11 8ρεείίγ ίΐιε ά&ίε οί ίΐιε εηίΓγ ίηίο ίοΓοε οί 
ίΗε ηε\ν ίεχί8 Γε8ΐι1ίίη§ ίτοιη 8ηε1ι ιηο(1ίίϊε&ίίοη8. 


ΑΓίίεΙε 19 

Ιη ηάίΐίίίοη ίο οοΓηΓηυηίε&ίίη§ ίο ώειη ίίιε ηοίίίϊε&ίίοη8 ρΓονίάειΙ ίοΓ ίη &Γίίε1ε8 17 ηηιΐ 18 οί ί1ιί8 
Α§ΓεεΓηεηί, ίίιε δεοΓείηΓγ-ΟεηεΓ&Ι οί ίίιε υηίίει! Ν&ίίοη8 8ΐιη11 ηοίίίγ ίίιε δί&ίε8 ΓείειτεΤ ίο ίη ηΓίίεΙε 9, 
ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 1, οί ί1ιί8 Α§ΓεεΓηεηί ηηί! ίΤε δί&ίε8 ινΙιίεΙι Ιιηνε Ιιεοοητε Οοηίτηείίη^ Ρ&Γίίε8 ιιηίΙεΓ ηΓίίεΙε 9, 
ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 2, οί: 

(α) 8ί§η&ίιΐΓε8, Γ&ίίίϊε&ίίοη8 &η(1 &εεε88ίοη8 ηηάεΓ αΓίίεΙε 9; 

(Ι)) ίίιε (1&ίε8 οί εηίΓγ ίηίο ίοΓοε οί ί1ιί8 Α^τεειηεηί ριΐΓ8ΐι&ηί ίο αΓίίεΙε 11; 

(ε) (1εηηηεί&ίίοη8 πηίΙεΓ αΓίίεΙε 12; 

(4) ίίιε ίεττηίη&ίίοη οίί1ιί8 Α^Γεεηιεηί ιιηιΙεΓ ηΓίίεΙε 13; 

(ε) ηοίίίίε&ίίοη8 τεοείνειΐ ιιηιΙεΓ &Γίίε1ε8 10 ηη(! 14; 

(ί) (!εε1&Γ&ίίοη8 ηοΟ ηοίίίίε&ίίοη8 ΓεοείνεΟ ηηΟεΓ ηΓίίεΙε 16, ρ&Γ&§Γ&ρ1ΐ8 1 ηοΟ 2; 

(§) ώε εηίτγ ίηίο ίοΓοε οί ηηγ ηιηεηίίΓηεηί ρηΓ8ΐι&ηί ίο ηΓίίεΙε 18. 

ΑΓίίεΙε 20 

ΑίίεΓ 31 Μ&γ 1971, ίίιε 0Γί§ίη&1 οί ί1ιί8 Α^Γεειηεηί 8ΐι&11 Οε (1ερο8ίίε(1 ινίίΐι ίίιε δεοΓεί&Γγ-ΟεηεΓ&Ι οί 
ίΗε υηίίειΐ Ν&ίίοη8, ινίιο 8ΐι&11 ίΓ&η8Γηίί εεΓίίΙϊείΙ ίηιε εορίε8 ίο εαείι οί ίίιε δί&ίε8 ιηεηίίοηείΐ ίη αΓίίεΙε 9, 
ρ&Γ&§Γ&ρ1ΐ8 1 αηΟ 2, οί ί1ιί8 Α^Γεειηεηί. 


ΙΝ \νΐΤΝΕδδ λνΗΕΚΕΟΡ, ίίιε ηη(1εΓ8ί§ηε(1,1)είη§ Οιιΐγ ηηίίιοΓίζείΙ ίΙιεΓείο, Ιιηνε 8ί§ηε(! ί1ιί8 Α§ΓεεΓηεηί. 

ΒΟΝΕ ηί Οεηενη, ί1ιί8 ίΐΓ8ί Οηγ οί δερίεηιΙιεΓ, οηε ί1ιοιΐ8ηη(! ηίηε ΙιυηιίΓείΙ ηη(! 8ενεηίγ, ίη η 8ίη§1ε εοργ, ίη 
ίίιε Εη§1ί8ΐι, ΡΓεηεΙι ηηίΐ Κη88ί&η 1&η§ιι&§ε8, ίίιε ίΙίΓεε ίεχί81)είη§ εςηηΐΐγ ηηίΐιεηίίε. 
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Αηη£χ 1 


1 . 


2 . 


ΒΕΡΙΝΙΤΙΟΝ8 ΟΡ ΑΝΒ 8ΤΑΝΒΑΚΒ8 ΡΟΚ 8ΡΕΟΙΑΡ ΕΟΡΙΡΜΕΝΤ * 

ΡΟΚ ΤΗΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΡ ΡΕΚΙ8ΗΑΒΡΕ ΡΟΟΒ8ΤυΡΡ8 

Ιη8ΐι1»ί:£(ϊ Εοιιίριηεηί · ΕςυίρηιεηΙ οί \ν1ιίο1ι ΐΐιε Ιιοάγ ^ 18 Ειιϋΐ: ννίΐΐι ίηδΐι1&1:ίη§ ιναΐΐδ, (1οογ8, 
ίΙοοΓ αικί Γοοί, Εγ \ν1ιίε1ι Ιιε&Ι εχε1ι&η§ε8 ΕεΙλνεεη Ιΐιε ίπδίίΐε απά ουίδίάε οί ώε Εοάγ εαη Εε 80 
ΙίιηίΙείΙ ώ&Ι Ιΐιε ονεηΐΐ εοείίϊείεηΐ οί Ιιε&Ι ΐταηδίεΓ (Κ εοείίϊοίεηΐ), ίδ δΐιείι Ιΐι&ΐ ΐΐιε εςιιίρηιεηΐ ίδ 
&δδί§η&ΐ3ΐε ΐο οηε ογ οϊΗογ οί ώε ίο11ο\νίη§ ΐ\νο ο&ΐε§οπεδ: 

Ιν = Νοηη&ΙΙν ίηδίιΐ&ΐεά εαυίρηιεηΐ: δρεοίΟειΙ Εγ: - & Κ εοείίϊείεηΐ εςιι&Ι ΐο ογ Ιεδδ 

ύΐΆΠ 0.70 λν/ΓΠ^Κ; 

Ιη = Ηε&νίΐν ίπδΐιΙ&ΐεΟ εριιίρηιεηΐ δρεοίίιεΟ Ογ: - & Κ οοείίιοίεηΐ εςιι&Ι ίο ογ Ιεδδ 

ΐΟ&η 0.40 λν/Γπ^.Κ &τκ1 Ογ δίΟε- 
\ν&11δ \νίίΟ Ά ίΟίοΕπεδδ οί &ί 
Ιε&δί 45 ΓΠΓΠ ίοΓ ΐΓ&ΠδρΟΓί 
εςυίρΓπεηί οί ά ινίΟίΟ §Γε&ίεΓ 
ΐΟ&η 2.50 Γπ. 


ΤΟε Οεβηίίίοη οί ίΟε Κ εοείίϊοίεηί &ικ1 ά Οεδεπρίίοη οί ίΟε ΓπεΐΟοίΙ ίο Οε οδεΟ ίη Γηε&δΐιπη§ ίί, 
&Γε §ίνεη ίη αρρεηΟίχ 2 ίο ίΟίδ αηηεχ. 

ΚεΜκεΓ^ίεά εαιιίριηεηί . Ιηδυΐηίείΐ εςηίρπιεηί \νΟίοΟ, υδίη§ ά δουΓοε οί εοΜ (ηηίιΐΓ&Ι ίεε, ινίίΟ 
ΟΓ \νίίΟουί ΐΟε ηΟΟίίίοη οί δ&ΐί; εηίεείίε ρΐηίεδ; άΓγ ίεε, ινίίΟ ογ \νίίΟοηί δυΟΙίιη&ίίοη οοηίΓοΙ; 
Ιίςυείίείΐ §&δεδ, ινίίΟ ογ \νίίΟουί ενηροΓ&ίίοη οοηίΓοΙ, είε.) οίΟεΓ ίΟηη ά πιεοΟ&ηίο&Ι ογ 
" ηΟδΟΓρίίοη" ηηίί, ίδ ε&ρηΟΙε, ινίίΟ ά πιε&η οπίδίΟε ίεπιρεΓ&ίηΓε οί + 30 °€, οί 1ο\νεΓίη§ ίΟε 
ίεΓηρεΓηίπΓε ίηδίΟε ίΟε επιρίγ ΟοΟγ ίο, ηπΟ ίΟεΓεηίίεΓ Γη&ίηί&ίηίη§ ίί: 


Αί + 7 °0 
Αί - 10 °€ 
Αί - 20 °€ 
Αί 0 °€ 


Γη&χίΓηιίΓη ίη ίΟε ε&δε οί ε1&8δ Α; 
ΓηηχίηιυΓη ίη ίΟε εηδε οί εΐηδδ Β; 
Γη&χίιηηΓη ίη ίΟε ε&δε οί εΐηδδ Ο; ηοΟ 
Γη&χίιηηΓη ίη ίΟε ε&δε οί εΐηδδ Ο. 


Ιί δηεΟ εςηίριηεηί ίηοΙηΟεδ οηε ογ γοογο οοΓηρηΓίηιεηίδ, Γεεερίηεΐεδ ογ ί&ηΕδ ίοΓ ΐΐιε Γείτί^εΓ&ηί, 
ώε δηίίΐ εοΓηρ&Γίτηεηίδ, Γεεερί&εΐεδ ογ ί&ηΕδ δΐιηΐΐ: 

Οε ε&ρ&ΟΙε οί 1)είη§ ίιΙΙεΟ ογ ΓεΤιΠεΟ ίτοΓη ίΟε οηίδίΟε; αηΟ 

Οανε 3 . ε&ραείίγ ίη εοηίοπηίίγ \νίί1ι ίΟε ρΓονίδίοηδ οί αηηεχ 1, αρρεηΟίχ 2, 3.1.3. 

ΤΟε Κ εοείίϊοίεηί οί Γε&ίβεΓ&ίεΟ εςηίρηιεηί οί οΐ&δδεδ Β αηΟ € δΟ&Π ίη ενεΓγ ο&δε Οε εςη&Ι ίο ογ 
Ιεδδ ίΟαη 0.40 "ΙΥ/ιη^.Κ. 


1 


2 


Ψαξοη^, ΙοΓήε5, ίΓαίΙβΓ8, 8βιηί-ίΓαίΙβΓ8, αοηίαίηβΓ8 αηά οίΗβΓ ^ίτηίΙαΓ β€ΐηίριηβηί. 

Ιη ίΗβ αα$ε ο/ ίαηΐ: β(}Ηίριηβηί, ίΚβ ίβηη "1)οάγ" πιβαη$ ηηάβν ί/ιΑ άββηίίίοη, ίΐτβ ίαηΐί ίί^βψ. 
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3. Μ£ε1ι»ηίο»11ν Γ£Μ2£Γ»ί:£(ϊ £αυίριη£ηί: · Ιη8ΐι1&ΐ6(1 εςυίριηεηΐ είΐΙιεΓ βΐΙείΙ \νίΐ1ι ίΐδ ο\νη 
Γείπ§εΓ&ΐίη§ &ρρ1ί&ηεε, ογ βεΓνεά ]οίη1:1γ \νίΐ1ι οΐΙιεΓ ιιηίΐδ οί ΐΓ&η8ροΓΐ εςιιίρηιεηΐ: 1)γ 8υε1ι άώ 
&ρρ1ί&ηεε (Οίΐείΐ ^ν^ΐ11 είΐΙιεΓ ά ηιεε1ι&ηίε&1 εοηιρΓε88θΓ, ογ άώ "&1)8θΓρ1:ίοη" άενίεε, εΐε.)· ΤΙιε 
&ρρ1ί&ηοε 8ΐι&11 1)ε ε&ρ&ΐτΐε, \νί1:1ι ά ηιε&η ουΐ8ί(1ε ΐεηιρεΓ&ΐιίΓε οί + 30 °€, οί 1ο\νεπη§ Λε 
ΙεηιρεΓ&ΐιίΓε Τι ίη8ί(1ε ώε ειηρΐγ ΟοΟγ ΐο, ηπΟ ΐ1ιεΓε&ίίεΓ πι&ίηΐ&ίηίη§ ίΐ εοη1:ίηιιοιΐ8ΐγ ίη ώε 
ίο11ο^ν^η§ ΓΠ&ηηεΓ &ΐ: 

Ιη Ιΐιε εη8ε οί ε1η88ε8 Α, Β ηηΟ Ο, ηηγ (1ε8ίΓε(1 ρΓηεΙίεηΙΙγ εοη8ΐηηΙ ίη8ί(1ε ΙεηιρεΓηΙηΓε Τι ίη 
εοηίοΓΓηίΐγ \νί11ι ώε 8ΐηη(1ηΓ(ΐ8 ΟείΙηεΟ Οείολν ίοΓ Ιΐιε ΙΙίΓεε ε1η88ε8: 

01^88 Α . Μεείιηηίεηΐΐγ ΓείτίβεΓηΐεΟ εςηίρηιεηΐ ίϊΐΐείΐ \νί11ι ά Γείπ§εΓηΐίη§ ηρρΙίηηεε 8ηε1ι ώηΐ Τι 
Γηηγ Οε εΙΐ 08 εη ΟεΙλνεεη + 12 °0 ηηΟ 0 °0 ίηε1η8ίνε; 

€1^88 Β . Μεείιηηίεηΐΐγ Γείπ§εΓ&ΐε(1 εςηίρηιεηΐ βΡεΟ \νίΐ1ι ά Γε&ί§εΓηΐίη§ ηρρίίηηεε 8ηε1ι ώηΐ Τι 
Γηηγ Οε εΙΐ08εη 1)εΐ\νεεη + 12 °€ ηη(! - 10 °€ ίηο1η8ίνε; 

€1^88 € ■ Μεε1ιηηίο&11γ Γείπ^εΓηΐεΟ εςηίρηιεηΐ βΡεΟ \νίΐβ ά Γεβί§εΓηβη§ ηρρίίηηεε 8ηεβ ώηΐ Τι 
Γηηγ βε εβθ8εη βεΐ\νεεη + 12 °€ ηηΟ - 20 °€ ίηο1η8ίνε. 

Ιη ώε ε&8ε οί ο1η88ε8 Ο, Ε ηηΟ Ρ η βχεΟ ρΓ&εβεηΙΙγ οοη8ΐηηΐ ίη8ίβε ΐεηιρεΓηβΙΓε Τί ίη εοηίοπηίΐγ 
\νίΙβ ΐΡε 8ΐηηβηΓβ8 ΟεβηεΟ Οεΐονν ίοΓ ώε ΐΡΓεε ε1η88ε8: 

01^88 Ρ . ΜεεΡηηίεηΙΙγ τεβίβεΓηΐεΟ εςηίρηιεηΐ βΡεΟ ννίΐΡ ά Γείπ§εΓηβη§ ηρρΙίηηεε 8ηεβ ΙβηΙ Τι 
ί8 εςηηΐ Ιο ογ 1ε88 ώηη 0 °0; 

01^88 Ε· ΜεεΕηηίεηΙΙγ τείπ^εΓηΙεΟ εςηίρηιεηΐ βΡεΟ \νί1β η Γείπ§εΓηβη§ ηρρΙίηηεε 8ηεβ ΙβηΙ Τι 
ί8 εςηηΐ ΐο ογ 1ε88 ίΕηη - 10 °€; 

€1^88 Ρ . Μεεβηηίεηΐΐγ Γεβί§εΓ&ίεβ εςηίρηιεηί βΡεΟ ^νίίβ ά ΓείΓί§εΓ&ίίη§ ηρρίίηηοε 8ηοβ ίβηί Τι 
ί8 εςηηΐ ίο ογ 1ε88 Ληη - 20 °€. ΤΡε Κ εοείβείεηΐ οί εςηίρηιεηί οί ο1&88ε8 Β, €, Ε ηηΟ Ρ 8βη11 ίη 
ενεΓγ εη8ε Ρε εςηηΐ ίο ογ 1ε88 ίΡηη 0.40 λΥ/ηι^.Κ. 

4. Ηε^ίεά εαιιίριηεηί · Ιη8η1ηίεβ εςηίρηιεηί, ΝνΡίοΡ ί8 οηρηΡΙε οί Γ&ί8ίη§ ίΡε ίη8ίβε ίεηιρεΓηίηΓε οί 
ΐΡε εηιρίγ ΡοΟγ ίο, ηηΟ ίΡεΓεηβεΓ Γηηίηίηίηίη§ ίί ίοΓ ηοί 1ε88 ίΡηη 12 βοηΓ8 λνίίΡοηί Γεηε\νη1 οί 
8ηρρ1γ ηί, ά ρΓηείίεηΙΙγ εοη8ίηηί νηΐηε οί ηοί 1ε88 ίΡηη + 12 °0 λνΡεη ίΡε ηιεηη οηί8ίβε 
ίεηιρεΓηίηΓε, ί8 η8 ίηΟίεηίεΟ Ρείολν: 

-10 °€ ίη ίΡε εη8ε οί ε1η88 Α ΡεηίεΟ εςηίρηιεηί; 

-20 °€ ίη ΐΡε οη8ε οί ο1η88 Β Ρεηίεβ εςηίρηιεηί. 

Ηεηί ρΓθβηείη§ ηρρ1ί&ηεε8 8βη11 Ρήνε ά εηρηείίγ ίη εοηίοπηίίγ \νίίΡ ίΡε ρΓονί8ίοη8 οί ηηηεχ 1, 
ηρρεηΟίχ 2, ρηΓη§Γ&ρΡ8 3.3.1 ίο 3.3.5. 

ΤΡε Κ εοείβείεηί οί εςηίρηιεηί οί ε1&88 Β 8Ρη11 ίη ενεΓγ ο&8ε Ρε εςηηΐ ίο ογ 1ε88 
ίΡηη 0.40 '\ν/ηι^Κ. 
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Αηηβχ 1, ΑρρΕηΰίχ 1 

ΡΚθνΐ8ΙΟΝ8 ΚΕΡΑΤΙΝΟ ΤΟ ΤΗΕ ΟΗΕΟΚΙΝΟ ΟΡ ΙΝ8υΕΑΤΕΟ, ΚΕΡΚΙΟΕΚΑΤΕΟ, 
ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΕΕΥ ΚΕΡΚΙΟΕΚΑΤΕΟ ΟΚ ΗΕΑΤΕΟ ΕΟΕΙΡΜΕΝΤ 
ΡΟΚ ΟΟΜΡΕΙΑΝΟΕ λΥΙΤΗ ΤΗΕ 8ΤΑΝΒΑΚΒ8 

1. ΟΙιεοΙίδ ίοΓ οοηίοπηίΐγ λνίΐΐι Ιΐιε δΙαηά&ΓίΙδ ρΓε8επΙ)ε(1 ίη Ιΐιίδ αηηεχ δΐιαίΐ Ιιε πι&(1ε: 

(&) ΙιείοΓε εςυίριηεηΐ εηΙεΓδ ίηΐο βεΓνίεε; 

(Ι)) ρεπο(1ίε&11γ, αΐ Ιε&δΐ οηεε ενεΓγ δίχ γε&Γ8; 

(ε) \ν1ιεηενεΓ ΓεςυίΓείΙ 1)γ ώε εοιηρεΐεπΐ Ηΐιΐΐιοπΐγ. 

Εχεερΐ ίη ώε ε&8ε8 ρΓονίίΙείΙ ίοΓ ίη ηρρεηάίχ 2, δεεΐίοηδ 5 ηηά 6, ΐο ΐΐιίδ ηηηεχ, ώε εΐιεείίδ δΐιηΐΐ 
1)ε ηι&άε ηΐ ά ΐε8ΐίη§ δΐηΐίοη (1ε8ί§η&ΐε(1 ογ ηρρΓονείΙ Εγ ώε εοηιρεΐεηΐ ηηΐίιοπΐγ οί ώε εοηηΐΓγ ίη 
\ν1ιίε1ι ώε εςηίρηιεηΐ ίδ τε^ίδΐειεί! ογ ΓεεοΓίΙείΙ, ηηίεδδ, ίη ώε εηδε οί ώε εΙιεοΕ τείεττεά ΐο ίη (η) 
ηΕονε, 3. εΐιεοίί ίι&8 ηίΓεηίΙγ Εεεη ηι&(1ε οη ίίιε εςηίρηιεηί ίΐδείί ογ οη ίίδ ρΓοίοίγρε ίη ά ίε8ίίη§ 
δίηίίοη (1ε8ί§η&ίε(1 ογ ηρρΓονείΙ Εγ ΐΐιε οοηιρείεηί ηηίίιοΓίίγ οί ίίιε οοηηίτγ ίη \ν1ιίο1ι ΐΐιε 
εςηίρηιεηί \νη8 ΓηηηηίηοίηΓεά. 

2. ΤΙιε Γηεΐΐιοίΐδ ηηά ρΓοεεάηΓεδ ίο Εε ηδεά ίη ε1ιεο]ίίη§ ίοΓ εοηιρίίηηοε \νίί1ι ίίιε δίηηάηΓίίδ ηΓε 
(ΙεδοπΕεί! ίη ηρρεηάίχ 2 ίο ίΐιίδ ηηηεχ. 

3. Α οεΓίίίίεηίε οί εοηιρίίηηοε \νίί1ι ίίιε δίηηάηΓίΙδ δΐιηΐΐ Εε ίδδηεά Εγ ίίιε οοηιρείεηί ηηίΙιοΓίίγ οί ίίιε 
οοηηίΓγ ίη \ν1ιίο1ι ίίιε εςηίρηιεηί ίδ ίο Εε Γε§ίδίεΓε(1 ηη(1 τεοοΓίΙείΙ οη ά ίοΓτη οοηίθΓΓηίη§ ίο ίίιε 
Γηοάεΐ ΓορΓΟίΙηοείΙ ίη ηρρεηάίχ 3 ίο ίΐιίδ ηηηεχ. 

Ιη ίίιε οηδε οί εςηίρηιεηί ίΓ&ηδίεττείΙ ίο ηηοίΙιεΓ οοηηίΓγ \ν1ιίο1ι ίδ η €οηίΓηείίη§ ΡηΓίγ ίο ΑΤΡ ίί 
δίιηΐΐ Εε ηοοοΓηρηηίείΙ Εγ ίίιε ίο11ο\νίη§ άοοηηιεηίδ δο ΐΐιηί ίίιε οοηιρείεηί ηηίΙιοΓίίγ οί ίίιε οοηηίτγ 
ίη \ν1ιίο1ι ίίιε εςηίρηιεηί ίδ ίο Εε Γε§ίδίεΓε(1 ογ τεοοτίΐείΐ δΐιηΐΐ ίδδηε ηη ΑΤΡ οετίίίίοηίε: 

(η) ίη η11 οηδοδ, ίίιε ίοδί τεροτί - οί Λε εςηίρηιεηί ίίδοΐί ογ, ίη ίίιε οηδο οί δοπηίΐγ ρτοίΐηοείΐ 
εςηίρτηεηί, οί ίίιε τείετοηοο εςηίρτηεηί; 

(Τ) ίη η11 εηδοδ, ίίιε ΑΤΡ οεΓίίίϊοηίε ίδδηεά Τγ ίίιε οοηιρείεηί ηηίΐιοπίγ οί ίίιε οοηηίτγ οί 
Γηηηηίηείητε ογ, ίοΓ εςηίρτηεηί ίη δετνίεο, ίίιε οοηιρείεηί ηηίΙιοΓίίγ οί ίίιε οοηηίτγ οί 
ΓΟβίδίτηίίοη. Τΐιίδ οοΓίίίϊεηίε \νί11 Τε ίΓοηίεά ηδ η ρτονίδίοηηΐ οεΓίίίϊοηίε νηΐίίΐ, ίί ηεοοδδητγ, 
ίοΓ ίΙίΓεε τηοηίίΐδ; 

(ο) ίη ίίιε οηδο οί δετίηΐΐγ ρτοίΐηοείΐ εςηίρηιεηί, ίίιε ίεοΐιηίοηΐ δρεοίίιοηίίοη οί ίίιε εςηίρηιεηί ίο 
Τε οετΐίΤιεΤ ηδ ίδδηεά Τγ Λε ΓηηηηίηοίηΓΟΓ οί ίίιε εςηίρτηεηί οτ Ιιίδ Τηΐγ ηοετείΐίίείΐ 
ΓορΓΟδεηίηίίνε (ίΐιίδ δρεοίβοηίίοη δΐιηΐΐ οονετ ίίιε δητηο ίίεηΐδ ηδ ίίιε Τοδοπρίίνε ρη§εδ 
οοηοεΓηίη§ ίίιε εςηίρτηεηί \ν1ιίο1ι ηρρεηΓ ίη ίίιε ίοδί Γοροτί ηηΤ δΐιηΐΐ Τε (ΐΓη\νη ηρ ίη ηί Ιεηδί 
οηε οί ίίιε ίίίΓεε οίίίοίηΐ 1ηη§ηη§εδ). 

Ιη ίίιε οηδο οί εςηίρτηεηί ίταηδίεττοί! ηΛετ ίί Ιιηδ Τεεη ίη ηδο, ίίιε εςηίρτηεηί τηηγ Εε δηΙ)]εοί ίο η 
νίδηηΐ ίηδρεοίίοη ίο εοοήττη ίίδ ίάεηίίίγ Εείοτε ίίιε οοηιρείεηί ηηίΐιοπίγ οί ίίιε οοηηίτγ ίη \νΙιίείι ίί 
ίδ ίο Τε Γεβίδίετεά ογ τεεοτίΐείΐ ίδδηοδ η οοΓίίίϊεηίε οί οοηιρίίηηοε. ΤΙιε εοΓίίΙϊεηίε ογ η εοΓίίίϊείΙ 
ίτηε ρ1ιοίο§Γηρ1ιίε οοργ ώετεοί δΐιηΐΐ Εε εηττίοά οη ίίιε εςηίρτηεηί (1ηΓίη§ εηττίη^ε ηηά Τε 
ρΓΟίΙηοείΙ ννΙιεηενεΓ δο ΓοςηίΓΟίΙ Τγ ίίιε εοηίτοί ηηίΐιοπίίεδ. Ηολνενετ, ίί η οεΓίίΙϊοηίίοη ρΐηίε, ηδ 
Γορτοίΐηοείΐ ίη ηρρεηάίχ 3 ίο ώίδ ηηηεχ, ίδ ίϊχοίΐ ίο ίίιε εςηίρτηεηί, ίίιε ΑΤΡ ρΐηίε δΐιηΐΐ Εε 
Γεοο§ηίζε(1 ηδ εςηίνηίεηί ίο ηη ΑΤΡ οεΓίίΙϊοηίε. ΑΤΡ εοΓίίίϊεηίίοη ρΐηίοδ δΐιηΐΐ Τε Γεηιονείΐ ηδ 
δοοη ηδ ίίιε εςηίρτηεηί οεηδεά ίο οοηίοπη ίο ίίιε δίηηάηΓάδ Ιηίά (1ο\νη ίη ίΐιίδ ηηηεχ. 
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ΡοΓ Ά Ρ&ΙοΙι οί ίάεηΐίο&ΐ 86Γί&11γ ρΓοάυοεά ίηκυΐ&ΐεά εςυίριηεηΐ (εοηΙ&ίηεΓκ) Ρ&νίη§ &η ίηΐεπι&Ι 
νοίιαιηε οΡ 1ε88 ΐΡ&η 2 ιη^, ά εεΓίίίϊε&ΐε οί εοιηρίί&ηοε ίοΓ ΐΡε Ρ&ΐεΡ ιη&γ Ρε ί88υε(1 Ργ ΐΡε 
εοιηρείεηΐ &υΐΡοπΐγ. Ιη 8υοΡ ο&8ε8 ΐΡε ίάεηΙίΡίο&Ιίοη ηυιηΡεΓ8 οί &11 ΐΡε ίη8υ1&1ε(1 εριαίριηεηΐ, ογ 
ΐΡε 1ΪΓ8ΐ Βίκΐ ΐΡε 1&8ΐ ίάεηΙίίίο&Ιίοη ηιιπιΡεΓ8 οί ΐΡε 8επε8, 8 Ρβ 11 Ρε ίικϋε&Ιεά οη ΐΡε οεΓΐίίίο&Ιε οί 
οοηιρΙίΒηοε ίη8ΐ:ε&(1 οί ΐΡε 8εΓί&1 ηιιιηΡεΓ οί εβεΡ ίικϋνίάυ&Ι ιαηίΐ. Ιη ΐΡηΙ οη8ε, ΐΡε ίη8ηΐΒΐε(1 
ερηίρπιεηΐ 1ί8ΐε(1 ίη ΐΡηΐ οεΛίίίοηΙε 8Ρη11 Ρε ΡΐΐεΡ \νίΐΡ ά οεΛίΡοηΡοη ρΐηΐε οί οοιηρΡηηεε 38 
Ρε8θπΡεΡ ίη Αηηεχ 1, ΑρρεηΡίχ 3 Β ί88ηεΡ Ργ ΐΡε εοιηρεΐεηΐ ηηΐΡοήΙγ. 

Ιη ΐΡε 038ε οί ΐΓ3η8ίεΓ οί ΐΡί8 ίη8ηΐ3ΐεΡ ερηίρπιεηΐ (οοηΐ3ίηεΓ8) Ιο ηηοΐΡεΓ εοηηΐΓγ \νΡίοΡ ί8 ά 
€οηΐΓ30ΐίη§ ΡηΓίγ Ιο ΐΡί8 Α§ΓεειηεηΙ ίη ογΡογ Ιο Ρε Γε§ί8ΐεΓεΡ ογ τεοοΓΡεΡ ΐΡεΓε, ΐΡε οοπιρείεηΐ 
ηηΐΡοπΙγ οί ΐΡε εοηηΐΓγ οί ΐΡε ηελν Γε§ί8ΐΓ3ΐίοη ογ ΓεοοΓΡίη§ πιηγ ρΓονίΡε ηη ίηΡίνίΡηηΙ 
οεΓίίίίοηΙε οί οοιηρίίηηοε Ρ38εΡ οη ΐΡε οπ^ίηηΐ εεΠίίίοηΙε οί εοπιρίίηηοε ε8ΐ3Ρ1ί8ΡεΡ ίοΓ ΐΡε 
\νΡο1ε ΡηΙεΡ. 

4. Οί8ΐίη§ηί8Ρίη§ Γη3ΓΡ8 ηηΡ ρ3Γΐίοηΐ3Γ8 8 Ρ 3 ΙΙ Ρε ηίΡχεΡ ίο ΐΡε ερηίριηεηΐ ίη εοηίοηηίΐγ λνίΐΡ ΐΡε 
ρΓονί8ίοη8 οί ηρρεηΡίχ 4 Ιο ΐΡί8 ηηηεχ. ΤΡεγ 8 Ρ 3 ΙΙ Ρε τειηονεΡ 38 8θοη 38 ΐΡε εςηίριηεηΐ οε38ε8 
Ιο εοηίοΓΓη Ιο ΐΡε 8ΐ3η(ΐ3Γ(ΐ8 ΐ3ί(Ι (Ιο\νη ίη ΐΡί8 ηηηεχ. 

5. ΤΡε ίη8ηΐ3ΐε(Ι Ρο(Ιίε8 οί "ίη8ηΐ3ΐε(Ι", "Γείπ^εΓηΙεΡ", "πιεοΡηηίοηΙΙγ τείπ^εΓηΙεΡ" ογ "ΡεηΙεΡ" 
ΐΓ3η8ροΓΐ εςηίριηεηΐ ηηΡ ΐΡείΓ ΐΡεπηηΙ 3ρρ1ί3ηοε8 8 Ρ 3 ΙΙ εηεΡ Ρε3Γ 3 (ΙηΓ3ΡΙε Γη3ηηί3θΡΓΓεΓ’8 ρΐ3ΐε 
βΓΓηΙγ 301x0(1 Ργ ΐΡε ιη3ηηί30ΐηΓεΓ ίη 3 οοη8ρίοηοη8 Άχνά Γε3(Ιί1γ 3θοε88ίΡ1ε ρο8ίΐίοη οη 3 ρ3Γΐ ηοΐ 
8ηΡ]εοΐ ίο Γερΐ3οεΓηεηΙ ίη η8ε. Ιΐ 8 Ρ 3 ΙΙ Ρε ηΡΙε ίο Ρε οΡεοΡε(1 ε38ί1γ 3η(Ι \νίΐΡοηΙ ΐΡε η8ε οί ΐοοΐ8. 
ΡοΓ ίη8ηΐ3ΐε(Ι Ρο(Ιίε8, ΐΡε Γη3ηηί3θΡΓΓεΓ’8 ρΐηΐε 8 Ρ 3 ΙΙ Ρε οη ΐΡε οηΐ8ί(Ιε οί ΐΡε Ρο(Ιγ. ΤΡε 
Γη3ηηί3θΡΓΓεΓ’8 ρΐηΐε 8 Ρ 3 ΙΙ 8Ρθλν εΐεηήγ 3η(Ι ίη(Ιε1ίΡ1γ 3ΐ 1ε38ΐ ΐΡε ίο11ο\¥ίη§ ρ3Γΐίοηΐ3Γ8:^ 

€οηηΐΓγ οί ιηηηηίηεΙηΓε ογ 1εΐΐεΓ8 η8ε(1 ίη ίηίεπιηΐίοηηΐ γο3(Ι Ιγ30ϊο; 

Νηπιε οί ΓηηηηίηοΙηΓεΓ ογ εοπιρηηγ; 

Μοίΐεΐ (0§ηΓε8 3η(Ι/θΓ 1ε0εΓ8); 

δεπηΐ ηηπιΡεΓ; 

ΜοηΐΡ 3η(Ι γε3Γ οί ιηηηηίηείηΓε. 

Νε\ν εΓίηίρπιεηΙ οί 3 8ρεοίίιο ίγρε 8εΓί3ΐ1γ ρΓθ(Ιηοε(1 Γη3γ Ρε 3ρρΓονε(Ι Ργ 1ε8ΐίη§ οηε ηηίΐ 
οί ΐΡ3ΐ Ιγρε. Ιί ΐΡε ηηίΐ ΐε8ΐε(1 Γηεεΐ8 ΐΡε οΐ388 8ρεοί0θ3ΐίοη, ΐΡε Γε8ηΡίη§ 1ε8ΐ τεροΛ 8 Ρ 3 ΙΙ 
Ρε Γε§3Γ(Ιε(138 3 Τγρε ΑρρΓον3ΐ €εΓΐί0θ3ΐε. ΤΡί8 οεΓΐί0θ3ΐε 8 Ρ 3 ΙΙ εχρίΓε 3ΐ ΐΡε εη(Ι οί 3 
ρεΓίο(Ι οί 8ίχ γε3Γ8 Ρε§ίηηίη§ ίΓοιη ΐΡε (Ι3ΐε οί εοιηρίεΐίοη οί ΐΡε 1ε8ΐ. 

ΤΡε (Ι3ΐε οί εχρίΓγ οί 1ε8ΐ Γερο08 8 Ρ 3 ΙΙ Ρε 8ΐ3ΐε(Ι ίη ΓηοηΐΡ8 3η(Ι γε3Γ8. 

ΤΡε εοιηρεΐεηΐ ηηΐΡοπΙγ 8 Ρ 3 ΙΙ ΙηΡε 8ΐερ8 ίο νεπίγ ΐΡηΙ ρΓθ(ΙηοΙίοη οί οίΡεΓ ηηίΐ8 ί8 ίη 
οοηίοΓΓηίΙγ \νίΐΡ ΐΡε 3ρρΓονε(Ι ίγρε. Ρογ ΐΡί8 ρηΓρο8ε ίΐ ιηηγ εΡεεΡ Ργ 1ε8ΐίη§ 83ΐηρΙε ηηίΐ8 
(ΐΓ3\¥η 3ΐ Γ3η(ΙθΓη ίΓοιη ΐΡε ρΓθ(ΙηοΙίοη 8εΓίε8. 

Α ηηΡ 8 Ρ 3 ΙΙ ηοΐ Ρε Γε§3Γ(Ιε(Ι 38 Ρείη§ οί ΐΡε 83ΐηε ίγρε 38 ΐΡε ηηίΐ Ιε8ΐε(Ι ηηΙε88 ίΐ 8308008 
ΐΡε ίο11ο\¥ίη§ ΓηίηίπιηΓη οοη0ί0οη8: 

(ί) Ιί ίΐ ί8 ίη8ηΐ3ΐο0 ΟΓΐηίρπιοηΙ, ίη \νΡίοΡ 0380 ΐΡε ΓείοΓοηοο ΟΓ^αίριηοη! ιηηγ Ρε 
ίη8ηΐ3ΐο0, Γε&ί§θΓ3ΐο0, ιηοοΡηηίοηΙΙγ ΓθίΓί§θΓ3ΐο0 ογ Ρθ3ΐο0 ΟΓΐηίριηοηΙ, 

ΐΡο οοη8ΐΓηο0οη 8 Ρ 3 ΙΙ Ρε οοητρηΓηΡΙο 3η0, ίη ρ30ίοηΐ3Γ, ΐΡε ίη8ηΐ30η§ 
ΓηηΙοΓίηΙ 3η0 ΐΡε πιείΡοΡ οί ίη8ηΐ30οη 8 Ρ 3 ΙΙ Ρε ίΡεηΡοηΙ; 


^ ΤΗβ$β τβ(}Ηίτεηιβηί8 ίΙιαΙΙ αρρΙγ ίο ηβλνρΙαίβ8 οηΐγ. Α ίταη^ίίίοηαΐρβτίοά ο/ίΗνββ πιοηίΗ$ 8ΗαΙΙ Ιοβ ^αηίβά 
β-οηι ίΐίβ άαίβ ο/εηίτρ ίηίο/ονεε ο/ ί}ιί$ νε^ηίνετηεηί. 


6. (3) 

( 13 ) 

(ο) 
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Ιΐΐ6 ώίοΐίηεδδ οί ΐΐιε ίη8ΐι1&1:ίη§ πι&ΐεπ&Ι δΐι&ΐΐ 1)ε ηοΐ 1ε88 ώ&η ώ&ΐ οί ώε 
ΓείεΓεηεε εςυίρηιεηΐ:; 

ώε ίηΐεήοΓ ίϊί1:ίη§8 8ΐι&111)ε ίάεηΐίε&Ι ογ 8ίηιρ1ίβε(1; 

Ιΐιε ηιιπιΙιεΓ οί (1οογ 8 αικί ΐΐιε πυπιΙιεΓ οί 1ι&1ε1ιε8 ογ οΙΙιεΓ ορεηίη§8 8ΐια11 Ιτε 
Ιΐιε 8&ηιε ογ 1ε88; &ικ1 

ώε ίη8ί(1ε 8υΓί&εε &Γε& οί ΐΐιε 1 ) 0 ( 1 γ 8ΐι&11 ηοΐ 1)ε &8 ηιυείι &8 20% §Γε&ίεΓ ογ 
8Γη&11εΓ; 

(ϋ) Ιί ίί 18 ΓείΓί§εΓ&ίε(1 εςηίρΓηεηί, ίη ινίιίεΐι ε&8ε ίΐιε τείεΓεηεε εςηίρΓηεηί 8ΐι&11 
Οε ΓείΓί§εΓ&ίε(1 εςυίρηιεηί, 

11ιε εοη(ϋίίοη8 8εί οηί πηΟεΓ (ί) ηΟονε 8ΐιη11 Οε 8ηίί8ίιε(1; 
ίη8ί(1ε είΓειι1ηίίη§ ίηη8 8ΐιη11 Οε εοητρηΓηΟΙε; 

11ιε 80ΐΐΓεε οί εοΜ 8ΐιη11 Οε ίΟεηίίεηΙ; αηΟ 

11ιε Γε8εΓνε οί εοΜ ρεΓ ηηίί οί ίη8ί(1ε 8ΐΐΓίηεε άκά 8ΐιη11 Οε §ΓεηίεΓ ογ εςηηΐ; 

(ίϋ) Ιί ίί ί8 Γηεείι&ηίο&ΐΐγ Γείπ§εΓ&ίε(1 εςηίρΓηεηί, ίη \ν1ιίε1ι ο&8ε ώε τείεΓεηεε 
εςηίρηιεηί 8ΐιη11 Οε είώεΓ: 

(η) Γηεείιηηίε&ΐΐγ Γείπ^εΓηΐειΙ εςηίρηιεηί; 

Ιΐιε οοη(1ίίίοη8 8εί οηί ίη (ί) ηΟονε 8ΐιη11 Οε 8ηίί8ίίε(1; ηηίί 

Ιΐιε είίεείίνε ΓείΓί§εΓηίίη§ εηρηείίγ οί ίΐιε ιηεείιηηίεηΐ Γείπ^εΓηΐίοη 
ηρρΙίηηεε ρεΓ ηηίί οί ίη8ί(1ε 8ηΓίηεε ηΓεη, ηηάεΓ ίΐιε 8ηΓηε 
ίεηιρεΓηίηΓε εοη(1ίίίοη8, 8ΐιη11 Οε §ΓεηίεΓ ογ εςηηΐ; ογ 

(0) ίη8η1ηίε(1 εςηίρηιεηί ινΙιίεΙι ί8 εοιηρίείε ίη ενεΓγ Οείηίΐ Οηί Γηίηη8 ίί8 
ΓηεεΟηηίεηΙ Γείτί^εΓηίίοη ηηίί ινΟίεΟ ινίΐΐ Οε ίϊίίεά ηί η ΙηίεΓ Οηίε. 

ΤΟε Γε8η1ίίη§ ηρεΓίηΓε \νί11 Οε ίϊΐΐεά, (1ηΓίη§ ίΟε Γηεη8ηΓεΓηεηί οί ΐΟε 
Κ εοείίϊείεηί, ινίίΐι ο1θ8ε ίίίίίη§ ρηηεΐ8 οί ίΟε 8ηΓηε ονεΓηΙΙ ί1ιίο]ίηε88 ηηΟ ίγρε 
οί ίη8η1ηίίοη η8 ί8 ίίίίειΐ ίο ΐΟε ίΓοηί \νη11. Ιη \ν1ιίο1ι εη8ε: 

ίΟε οοη(1ίίίοη8 8εί οηί ίη (ί) ηΟονε 8ΐιη11 Οε 8ηίί8ίίε(!; ηηίί 

ίΟε είίεείίνε ΓείΓί§εΓηίίη§ εηρηείίγ οί ίΟε ιηεείιηηίεηΐ τείπ^εΓηίίοη 
ηηίί ίΐίίειΐ ίο ίη8η1ηίε(1 τείεΓεηεε εςηίριηεηί 8ΐιηΙ1 Οε η8 Οεΐϊηείΐ ίη 
ηηηεχ 1, ηρρεηΟίχ 2, ρηΓη§Γηρ1ι 3.2.6. 

(ίν) Ιί ίί ί8 Οεηίειΐ εςηίρηιεηί, ίη ινΟίεΙι εη8ε ίΟε τείεΓεηεε εςηίρηιεηί ιηηγ Οε 
ίη8η1ηίε(! ογ ΟεηίείΙ εςηίρηιεηί, 

ίΟε εοη(!ίίίοη8 8εί οηί ηηΟεΓ (ί) ηΟονε 8ΐιη11 Οε 8ηίί8ίιε(!; 
ίΟε 8οηΓεε οίΟεηί 8ΐιη11 Οε ίάεηίίεηΐ; ηηΟ 

ίΟε εηρηείίγ οί ίΟε 1ιεηίίη§ ηρρΙίηηεε ρεΓ ηηίί οί ίη8ί(1ε 8ηΓίηεε ηΓεη 
8ΐιη11 Οε βτεηίεΓ ογ εςηηΐ. 
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(ί1) 


Ιί, ίη Ιΐΐ6 οουΓ86 οί Ιΐιε δίχ-γε&Γ ρεποά, Ιΐιε ρΓοάυεΐίοη 8επε8 εχεεε(ΐ8 100 ιιηί1:8, Ιΐιε 
εοπιρεΐεηΐ &ιιΐ1ιοπΐγ 8ΐι&11 Οεΐεπηίηε ΐΐιε ρεΓεεηΐ&^ε οί υηί1:8 ΐο Οε ΐε8ΐ:ε(1. 
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Αηηκχ 1, ΑρρΕηάΐχ 2 

ΜΕΤΗΟΒ8 ΑΝΟ ΡΚΟΟΕΒϋΚΕδ ΕΟΚ ΜΕΑδϋΚΙΝΟ ΑΝΒ ΟΗΕΟΚΙΝΟ ΤΗΕ 
ΙΝδϋΕΑΤΙΝΟ ΟΑΡΑΟΙΤΥ ΑΝΒ Τ Η Ε ΕΕΕΙΟΙΕΝΟΥ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΟΕΙΝΟ ΟΚ 
ΗΕΑΤΙΝΟ ΑΡΡΕΙΑΝΟΕ8 ΟΕ 8ΡΕΟΙΑΕ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ ΕΟΚ 
ΤΗΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΕ ΡΕΚΙ8ΗΑΒΕΕ ΕΟΟΒ8ΤυΕΕ8 

1. ΒΕΕΙΝΙΤΙΟΝ8 ΑΝΒ ΟΕΝΕΚΑΕ ΡΚΙΝΟΙΡΕΕ8 

1.1 Κ οο6ίϊϊοί6η1: · ΤΙιε ονεΓ&ΙΙ Ιιεαΐ ΐΓ&ηδίεΓ εοείϊϊείεηΐ (Κ εοείίϊείεηΐ) οί ώε βρεείαΐ εςυίρηιεηΐ ίδ 

(Ιεβηείΐ Ιιγ Ιΐιε ίο11ο\νίη§ ίοπηιι1&: 



8.ΑΤ 


\ν1ιεΓε λν ίδ είΐΙιεΓ ΐΐιε 1ιε&ΐίη§ ρο\νεΓ ογ ώε εοο1ίη§ ε&ρ&είΐγ, &δ Λε ε&δε πι&γ 1)ε, τεςιιίΓείΙ ΐο 
Γπαίηΐ&ίη Ά εοηδί&ηΐ &1)δο1υΙε ΐειηρεΓ&ΙυΓε (ϋΙϊεΓεηεε ΔΤ 1)εί\νεεη ώε ηιεαη ίηδίίΐε ΐειηρεΓ&ΙυΓε Τι 
αικί Λε ηιε&η ουΐδίάε ΙειηρεΓαΙυΓε Τ^, (1υπη§ εοηΐίηιιοιίδ ορεΓ&ΐίοη, \ν1ιεη Ιΐιε ιηε&η ουίδίάε 
ΙεηιρεΓ&ΐυΓε Τε ίδ εοηδΐ&ηΐ ίοΓ ά 1)0(1γ οί ιηε&η δΐΐΓί&εε άτ&ά δ. 

1.2 ΤΗε ηιε&η δΟΓί&εε άτ&ά 8 οί ΐΐιε ΐ30(ϊν ίδ ώε §εοηιε1τίο ιηε&η οί ΐΐιε ίηδίίΐε δΐΐΓί&εε άτ&ά δί &ικ1 ώε 
ουΐδίίΐε δΟΓί&εε &Γε& 8^ οί ώε 1)0(1γ: 

δ = λ/8^ 

Ιη (Ιεΐεπηίηίη^ ΐΐιε ΐ\νο δΐΐΓί&οε &Γε&δ δι &η(1 δε, δΐτυεΙχίΓ&Ι ρεεαίί&πΐίεδ &ικ1 δΐΐΓί&εε ίιτε§υ1&πΐίεδ 
οί Λε 1)0(1γ, δοείι &δ οΙι&πιίεΓδ, '\ν1ιεε1-&Γθ1ιεδ &τκ1 δίηιίΙ&Γ ίε&ΐιίΓεδ, δ1ι&11 1)ε ΐ&Ιίεη ίηΐο &οοοιιηΐ &ικ1 
δΗ&ΙΙ 1)ε ηοΐείΐ υτκΙεΓ ώε &ρρΓορπ&1:ε 1ιε&(ϋη§ ίη ΐεδΐ τεροΓίδ; 1ιο\νενεΓ, ίί ώε 1)0(1γ ίδ εονειεί! \νί1:1ι 
εοττα^&ΐείΐ δίιεεΐ ηιεΐ&Ι ΐίιε άτ^ά οοηδίίΙεΓείΙ δ1ι&11 1)ε Λ&ΐ οί ΐΐιε ρΐ&ηε δΟΓί&εε οεειιρίείΐ, ηοΐ ώ&ΐ 
οί Λε (Ιενείορεά εοττα^&ΐείΐ δΐΐΓί&εε. 

ΤειηρεΓ3ΐιΐΓε ιηε^δΐιηη^ ροίηίδ 

1.3 Ιη ώε εηδε οί ρηΓηΙΙεΙερίρείΙίο 1)0(1ίεδ, ίΐιε ηιεηη ίηδίάε ΙεηιρεΓηίηΓε οί ίΐιε ίιοάν (ΤΟ ίδ ώε 
ηπώηιεΐίο ηιεηη οί ώε ΐεηιρεΓηΐηΓεδ ηιεηδίίΓείΙ 10 επί ίτοπι Ιΐιε \νη11δ ηΐ Ιΐιε ίο11ο\νίη§ 12 ροίηΐδ: 

(η) ΤΙιε εί§1ιΐ ίηδίΟε οοπιεΓδ οί Ιΐιε ΟοΟγ; αηΟ 

(0) ΤΙιε οεηΐΓεδ οί ΐίιε ίοιίΓ ίηδίάε ίηεεδ 1ι&νίη§ ΐίιε 1&Γ§εδΐ &Γε&. 

Ιί ΐίιε ΟοΟγ ίδ ηοΐ ρηΓηΠεΙερίρεΟίε, ΐίιε 12 ροίηΐδ οί ηιε&δηΓεηιεηΐδ δΐιηΐΐ Οε ΟίδΐτίΟηΐείΙ &δ 
δηΐίδίηεΐοπίγ ηδ ροδδΛΙε 1ι&νίη§ Γε§&Γ(1 ΐο ΐίιε δΙιηρε οί ΐίιε ΟοΟγ. 

1.4 Ιη ΐίιε εηδε οί ρηηΐΐείερίρείΐίο ΟοΟίεδ, ΐίιε ηιεηη οηΐδίάε ΐεηιρεΓηΐηΓε οί ΐίιε ΟοΟν (Τε) ίδ ΐίιε 
ηπΐΐιηιεΐίο ηιεηη οί ΐίιε ΐεηιρεΓηΐηΓεδ ηιεηδΟΓεΟ 10 εηι ίτοηι ΐίιε \νη11δ ηΐ ΐίιε ίο11οινίη§ 12 ροίηΐδ: 

(η) ΤΙιε εί§1ιΐ οηΐδίΟε εοπιεΓδ οί ΐίιε ΟοΟγ; ηηΟ 

(0) ΤΙιε εεηΐτεδ οί ΐίιε ίοηΓ οηΐδίΟε ίηεεδ 1ιηνίη§ ΐίιε 1ηΓ§εδΐ άτοά. 

Ιί ΐίιε ΟοΟγ ίδ ηοΐ ρηΓηΙΙεΙερίρεΟίε, ΐίιε 12 ροίηΐδ οί ιηεηδηΓεηιεηΐ δΐιηΐΐ Οε Οίδΐτίΐιηΐείΐ ηδ 
δηΐίδίηεΐοπίγ ηδ ροδδίΟΙε 1ιηνίη§ Γε§ηΓ(1 ΐο ΐίιε δΙιηρε οί ΐίιε ΟοΟγ. 
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1.5 Τ1ΐ6 ηΐΒ&η ΐ6ΐηρ6Γ&ΐιΐΓ6 οί~ ΐ1ΐ6 \να1ΐ8 οί~ ΐ1ΐ6 ίιοάν 18 ΐ1ΐ6 &πΐ1ιιη6ΐίο ηιε&η οί ΐΐιε ηιεαη οιιΐδίίΐε 
ΐεηιρεΓαΐυΓε οί ΐΐιε Ιιοάγ Άπά ΐΐιε ηιε&η ίηδίίΐε ΐεηιρεΓαΐιίΓε οί Ιΐιε Ιιοάγ: 

2 

1.6 ΤειηρεΓ&ΐιίΓε ιηε&8ΐιπη§ ίπδΐηιιηεηΐδ ρΓοΐεεΐεά &§&1η8ΐ τ&ιΐί&ΐΐοη 8ΐι&11 6ε ρΐ&εεά 1η8ΐ(1ε αηά 
οιιΐ8ΐ(1ε ΐ6ε 6ο(1γ &ΐ ΐ6ε ρο1ηΐ8 8ρεε1βε(11η ρ&Γ&§Γ&ρ68 1.3 ηηίΐ 1.4 οί ΐ6ΐ8 ηρρεηιΐΐχ. 

81ε3(1γ 8ΐ3ίε ρεήοιΐ ^ηΰ άυΓαίΐοη οί ΙεκΙ 

1.7 Τ6ε ηιεηη οιιΐ8ΐ(1ε ΙεηιρεΓηΙηΓε8 ηηιΐ ΐ6ε ηιεηη 1η8ΐ(1ε ΐεηιρεΓηΐιΐΓε8 οί ΐ6ε 6ο(1γ, ΐηΙίεη ονεΓ ά 
8ΐεη(1γ ρεποά οί ηοΐ 1ε88 Ι6ηη 12 6 οιιγ 8, 86η11 ηοΐ νηΓγ 6γ ηιοΓε ΐ6ηη ± 0.3 Κ, ηπΟ Ι6ε8ε 
ΙεηιρεΓηΙιΐΓε8 86η11 ηοΐ νηΓγ 6γ ηιοΓε ΐ6ηη ± 1.0 Κ (1ιιπη§ ΐ6ε ρΓεοε(ϋη§ 6 6 οιιγ8. 

Τ6ε (ΙΙίίεΓεηεε ΟεΙινεεη Ι6ε 6εηΐ1η§ ροννεΓ ογ οοο1ίη§ εηρηεΐΐγ ηιεη8υΓε(1 ονεΓ ί\νο ρεπο(ΐ8 οί ηοΐ 
1ε88 ί6ηη 3 6οηΓ8 ηί ί6ε 8ίηΓί ηηιΐ ηί ί6ε εηΟ οί ί6ε 8ίεη(1γ 8ίηίε ρεποΟ, ηηΟ 8ερηΓηίε(1 6γ ηί 1εη8ί 
6 6οηΓ8, 86η116ε 1ε88 ί6ηη 3 %. 

Τ6ε ηιεηη νη1υε8 οί ί6ε ίεηιρεΓηίηΓε8 ηηΟ 6εηί1η§ ογ οοο11η§ εηρηεΐίγ ονεΓ ηί 1εη8ί ί6ε 1η8ί 
6 6ουΓ8 οί ί6ε 8ίεη(1γ 8ίηίε ρεποΟ ινίΐΐ 6ε η8ε(11η Κ εοείβείεηΐ εηίευίηίΐοη. 

Τ6ε ηιεηη 1η8ΐ(1ε ηηΟ οηί8ΐ(1ε ίεΓηρεΓηίηΓε8 ηί ί6ε 6ε§1ηη1η§ ηηΟ ί6ε εηΟ οί ί6ε οηίευίηίΐοη ρεποΟ 
οί Άί 1εη8ί 6 6οηΓ8 86η11 ηοΐ ΟΙίίεΓ 6γ ηιοΓε ί6ηη 0.2 Κ. 

2. ΙΝδυίΑΤΙΝΟ ΟΑΡΑΟΙΤΥ ΟΡ ΕΟυίΡΜΕΝΤ 

ΡΓοεε(ϊιΐΓε8 ίοΓ ιηε» 8 ΐΐΓίη 2 ίΗε Κ εοείίίείεηί 

2.1 Εςιιίριηεηί οΐΠεη ΐ6»η 1ΐ(}ΐιΐ(1-ίοο(ΐ8ίιιίί8 ΐ»ηΕ8 

2.1.1 Τ6ε Κ οοείβοΐεηί 86η11 6ε Γηεη8ηΓε(1 1η οοηί1ηηοη8 ορεΓ&ίΙοη ε1ί6εΓ 6γ ί6ε Ιηίεπι&Ι οοο11η§ 
Γηεΐ6ο(1 ογ 6γ ί6ε Ιηίεπιηΐ 6εηί1η§ Γηεί6ο(1. Ιη ε1ί6εΓ οη8ε, ί6ε ειηρίγ 6ο(1γ 86&11 6ε ρΙηοεΟ 1η ηη 
1η8η1&ίε(1 ο6&Γη6εΓ. 

Τε8ΐ ιηεΙΗοΰ 

2.1.2 ^V6εΓε ί6ε Ιηίετη&Ι οοο11η§ Γηεί6ο(1 18 α8ε(1, οηε ογ ηιοΓε 6εηί εχο6ηη§εΓ8 86η11 6ε ρΙηοεΟ 1η8ΐ(1ε 
Ι6ε 6ο(1γ. Τ6ε 8ηΓί&οε άτ&ά οί ί6ε8ε εχο6ηη§εΓ8 86&11 6ε 8ηο6 ί6ηί, 1ί η ίΙηΙΟ ηί ά ίεηιρεΓ&ίηΓε ηοΐ 
ΙοννεΓ ί6ηη 0 °€ * ρη88ε8 ί6Γοη§6 ί6εΓη, ί6ε ηιεηη 1η8ΐ(1ε ΙεΓηρεΓηίηΓε οί ί6ε 6ο(1γ Γεηιη1η8 6ε1ο\ν 
+ 10 °€ ιν6εη οοηί1ηυου8 ορεΓηίΙοη 6η8 6εεη ε8ίη61ΐ86ε(1. ’\ν6εΓε ί6ε Ιηίεπιηΐ 6εηί1η§ Γηεί6ο(118 
υ8ε(1, εΐεοΐήοη! 6εηί1η§ ηρρ11ηηεε8 (Γε8ΐ8ίθΓ8, είε.) 86η11 6ε η8ε(1. Τ6ε 6εηί εχο6ηη§εΓ8 ογ 
εΐεείπεηΐ 6εηί1η§ ηρρ11ηηοε8 86η11 6ε ίϊΐΐείΐ \ν1ί6 ίηη8 6ην1η§ ά ΟεΙΙνεΓγ ταίε 8ηί1ΐο1εηί ίο ο6ίη1η 
40 ίο 70 ηΐΓ ο6ηΓ§ε8 ρεΓ 6ουΓ ΓεΙηίεΟ ίο ί6ε ειηρίγ νοίηηιε οί ί6ε ίε8ίε(1 6ο(1γ, ηηΟ ί6ε ηΐΓ 
(1ΐ8ίΓΐ6ηί1οη ηΓοηηιΙ η11 1η8ΐ(1ε 8ηΓίηοε8 οί ί6ε ίε8ίε(1 6ο(1γ 86η11 6ε 8ηίί1ο1εηί ίο εη8ηΓε ί6ηί ί6ε 
ΓηηχΙηιηΓη ΟΙίίεΓεηοε 6εί\νεεη ί6ε ίεΓηρεΓηίηΓε8 οί ηηγ 2 οί ί6ε 12 ρο1ηί8 8ρεο1ί1ε(1 1η 
ρηΓη§Γηρ6 1.3 οί ί6ΐ8 ηρρεηΟΙχ (1οε8 ηοί εχεεεΟ 2 Κ ιν6εη οοηί1ηηοη8 ορεΓηίΙοη 6η8 6εεη 
ε8ίη61ΐ86ε(1. 

2. 1.3 Ηεηί ςηηηίΐίγ: Τ6ε 6εηί (1ΐ88ΐρηίε(16γ ί6ε εΐεείτίεηΐ Γε8ΐ8ίηηοε ίηη 6εηίεΓ8 86η11 ηοί εχεεεΟ ά 

ί1ο\ν οί 1\ν/θΓη^ Άηά ί6ε 6εηίεΓ ηη1ί8 86η116ε ρΓοίεοίεΟ 6γ η οη8ΐη§ οί 1ο\ν εΓηΐ88ΐν1ίγ. 

Τ6ε εΐεείπεηΐ εηεΓ§γ οοη8ηΓηρί1οη 86η116ε ΟείεΓΓηΙηεΟ \ν1ί6 ηη ηοοιίΓηογ οί + 0.5%. 


1 


Το ρΓβνεηί /νο^ίίπξ. 
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Τε8ΐ ρΓοοεΰϋΓε 

2.1.4 λΥΙι&ΐενεΓ Λε πιεΐΙιοίΙ επιρίογείΐ, ώε ηιε&η ΐεπιρεΓ&ΐυΓε οί ώε ίηδυΐ&ΐεί! ε1ι&πιΙ)εΓ δ1ι&11 
11ΐΓου§1ιοιιΐ ώε ΐεδΐ 1)ε Ιίερΐ ιιηίίοπη, &τκ! εοηδΐ&ηΐ ίη εοηιρΙί&ηεε \νίΐ1ι ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 1.7 οί ΐΐιίδ 
&ρρεη(ϋχ, ΐο \ν1ΐ1ιίη ± 0.5 Κ, &ΐ ά Ιενεί δΐιείι ώ&ΐ ώε ΐειηρεΓ&ΐυΓε ΟΙίίεΓεηεε ι)εΐ^νεεη ΐΐιε ΙηδΙΟε οί 
ώε ΟοΟγ &η(1 ώε 1ηδΐι1&ΐε(1 εΙι&πιΟεΓ 1δ 25 °€ ± 2 Κ, Λε &νεΓ&§ε ΐεπιρεΓ&ΐιίΓε οί Λε \ν&11δ οί ΐΐιε 
ΟοΟγ Ι5ε1η§ πι&ίηΙ&ίηε(1 αΐ + 20 °0 ± 0.5 Κ. 

2.1.5 Οιιπη§ Ιΐιε ΐεδΐ, ννΙιεΐΙιεΓ Ογ Ιΐιε ίηίεπι&ΐ εοο1ίη§ ηιεΙΙιοίΙ ογ Ογ Ιΐιε ίηΙεπι&Ι 1ιε&1ίη§ ηιεΐΙιοίΙ, Ιΐιε 
Γπ&δδ οί Άπ ίη Ιΐιε εΙι&ηιΟεΓ δΙι&Π Οε ηιαΟε Ιο είΓοηΙ&ΐε εοηΐίηηοηδίγ δο Ιΐι&ΐ Ιΐιε δρεεΟ οί 
ηιονεηιεηΐ οί Ιΐιε αίτ 10 επί ίτοπι Ιΐιε \ν&11δ ίδ ηι&ίηΐ&ίηε(1 Άί Οεί^νεεη 1 αηΟ 2 ηιείΓεδ/δεοοηΟ. 

2.1.6 ΤΙιε &ρρ1ίαηεεδ ίοΓ §εηεΓ&Ιίη§ αηΟ (1ίδ1π6η1ίη§ εοΜ ογ ΙιεαΙ αηΟ ίοΓ ηιε&δηπη§ Ιΐιε ςηαηΐίΐγ οί 
εοΜ ΟΓ Ιιεηΐ εχο1ι&η§ε(1 ηπΟ ΐΐιε Ιιεηΐ εςυίνηίεηΐ οί ώε &ίΓ-οίΓου1&ΐίη§ ίηηδ δ1ι&11 6ε δΐ^ΓίεΟ υρ. 
Εΐεεΐπεηΐ εηΟΙε Ιοδδεδ 6εΐ\νεεη ΐ6ε Ηεηΐ ίηρηΐ Γηε&δηήη§ ίηδΐηιηιεηΐ ηπΟ ΐ6ε ΐεδΐεΟ ΟοΟγ δΗηΙΙ 6ε 
εδΐ&61ίδ6ε(16γ ά Γηε&δυΓεηιεηΐ ογ εηίεηΐηΐίοη ηπΟ δυ66·&εΐε(1 ίτοπι ί6ε ίοίηΐ 6ε&ί ίηρυί Γηε&δυτείΐ. 

2.1.7 λΥΕεη εοηίίηηοπδ ορετ&ίίοη 6&δ 6εεη εδί&61ίδ6ε(1, ί6ε ητηχίΓηπτη Οίίίετεηοε 6εί^νεεη ί6ε 
ίετηρεΓ&ίηΓεδ ηί ί6ε \ν&ΓΓηεδί πηΟ ηί ί6ε εοΜεδί ροίηίδ οη ΐ6ε οπίδίΟε οί ΐ6ε 6ο(1γ δ6&11 ηοί εχεεεΟ 
2Κ. 

2.1.8 Τ6ε Γηεαη οπίδίΟε ΙεηιρεΓ&ΙηΓε αηΟ Ι6ε ηιε&η ίηδίΟε ίετηρεΓαΙητε οί Ι6ε 6ο(1γ δ6&11 ε&ε6 6ε τεαΟ 
ηοί Ιεδδ Ι6&η ίοητ Ιίτηεδ ρετ 6οηΓ. 

2.2 Εΐςιιίά-ίοοάδίιιίίδ ίαηΙεδ 

2.2.1 Τ6ε Γηεί6ο(1 (1εδεπ6ε(1 6ε1ο\ν αρρίίεδ οηΐγ ίο δίη§1ε-εοΓηρ&ΓΐΓηεηΙ ογ ΓηηΙΙίρΙε-εοΓηρ&Γίηιεηί Ι&ηΐί 
εςηίρτηεηί ίπΙεπΟεΟ δοΐεΐγ ίοτ Ι6ε εαττία^ε οί ΙίςπίΟ ίοοάδΐηίίδ δηε6 &δ τηίΐΐί. Ε&ο6 οοΓηρ&ΓίηιεηΙ 
οί δηε6 Ιαηΐίδ δΕ^Π 6&νε αί Ιε&δί οηε ηι&ηΕοΙε αικί οηε (1ίδε6&Γ§ε-ρίρε εοηηεείίη§ δοοΕεί; λνΕετε 
ΐΕετε ατε δενεταΙ εοτηρ&ΓίΓηεηίδ Ι6εγ δ6&11 6ε δεραταΙεΟ ίτοπι οηε αηοώετ 6γ ηοη-ίηδπΐ&ΐείΐ 
νετίίεπί ρ&Γΐίίίοπδ. 

2.2.2 Κ εοείβείεηίδ δ6&11 6ε ητεαδητεί! ίη οοηΐίηηοπδ ορεταΐίοη 6γ ίπίεπιαΐ 6ε&ίίη§ οί Ι6ε ετηρίγ Ι&ηΐί 
ίη ΆΠ ίπδπΐ&ίείΐ οΕαπτΕετ. 

ΤεδΙ ιηε16ο(1 

2.2.3 Αη εΐεείτίε&ΐ 6ε&1ίη§ αρρίίαποε (τεδίδίοΓδ, εΐε.) δ6&11 6ε ρΙαοεΟ ίπδίΟε Ι6ε ί&ηΕ. Ιί Ι6ε ΙαηΕ 6&δ 
δενετ&Ι εοΓηρ&ΓίΓηεηΙδ, άώ εΐεείτίε&ΐ 6ε&ίίη§ αρρίί&ηεε δ6&116ε ρΙαοεΟ ίη ε&ε6 εοΓηρ&ΓίπιεηΙ. Τ6ε 
εΐεείπε&ΐ 6ε&ίίη§ αρρίί&ηεεδ δ6&116ε ΕΚεΟ \νίΐ6 ίαηδ \νίΐ6 ά Οεΐίνετγ τ&Ιε δπίβοίεηί ίο εηδητε Ι6&ί 
Ι6ε (Ιίίίετεηεε 6εΙ\νεεη ί6ε ηταχίΓηπτη ίετηρεΓαίπτε αηΟ Ι6ε πτίπίΓηπτη ίετηρεΓαΙητε ίηδίΟε ε&ε6 
οοΓηρ&ΓίΓηεηί Οοεδ ηοί εχεεεΟ 3 Κ \ν6εη οοηΐίηηοπδ ορετ&Ιίοη 6&δ 6εεη εδΙ&61ίδ6ε(1. Ιί Ι6ε ί&ηΕ 
εοΓηρπδεδ δενετ&Ι εοΓηρ&ΓίπιεηΙδ, Ι6ε Οίίίετεηεε 6εί\νεεη Ι6ε πιεαη ΙεπιρεΓ&ΙηΓε ίη Ι6ε εοΜεδί 
οοΓηρπΓίΓηεηί πηΟ ΐ6ε πιεηη ίετηρεΓηίηΓε ίη ΐ6ε \νηΓΓηεδί οοΓηρηΓίτηεηί δ6&11 ηοί εχεεεΟ 2 Κ, ί6ε 
ίετηρεΓηίηΓεδ 6είη§ Γηε&δητείΐ πδ δρεοίίιεΟ ίη ρ&Γ&§Γ&ρ6 2.2.4 οί ί6ίδ ηρρεηίΐίχ. 

2.2.4 ΤεπιρεΓ&ΙηΓε ητεαδητίη^ ίηδίΓππιεηΙδ ρτοΐεοΙεΟ &§&ίηδί Γ&Οί&Ιίοη δ6&11 6ε ρΙ&εεΟ ίπδίΟε αηΟ 
οηίδίΟε ί6ε ίηηΐί 10 ετη ίτοπι ί6ε \νη11δ, πδ ίο11ο\νδ: 

(α) Ιί Ι6ε ί&ηΕ 6&δ οηΐγ οηε εοπιρ&ΓίΓηεηΐ, Γηε&δΠΓεπιεηίδ δ6&11 6ε ηιαΟε αί ά ΓηίηίπιηΓη οί 
12 ροίηίδ ροδίΐίοηείΐ πδ ίο11ο\νδ: 

Τ6ε ίοπΓ εχίτεπιίΐίεδ οί 6νο Οί&πιεΙεΓδ αΙ Γί§6ΐ &η§1εδ ίο οηε αηοΐΕετ, οηε Εοπζοηίαΐ 
αηΟ Ι6ε οΐΕετ νετίίεαΐ, ηε&τ ε&ο6 οί Ι6ε 1\νο εηάδ οί Ι6ε ΐαπΕ; 

Τ6ε ίοπΓ εχίτεηιίΐίεδ οί 1\νο Οί&Γηείετδ αΙ Γί§6ΐ &η§1εδ ίο οηε &ηοΐ6εΓ, ίηοΗπεΟ αί άπ 
&η§1ε οί 45° ίο Ι6ε Εοπζοηίαΐ, ίη Ι6ε αχί&Ι ρΐαηε οί Ι6ε ί&ηΐε; 
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(Ι)) Ιί Ιΐΐ6 Ιαηΐί 1ι&8 Ιλυο οοιηρ&Γΐηιεηΐδ, Ιΐιε ιηε&8ΐΐΓεηιεηΐ8 8ΐι&11 Ιιε πι&(1ε αί 1ε&8ΐ: αΐ Ιΐιε 
ίο11ο\νίη§ ροίη1:8: 

Νε&Γ Ιΐιε εικί οί Ιΐιε ίΪΓ8ΐ: εοιηρ&ΓΐηιεηΙ αικί ηε&Γ ώε ρ&ΓΐίΙίοη \νί11ι ώε 8εεοη(1 
εοιηρ&ΓΐηιεηΙ, αΐ ώε εχΐΓεπιίΙίε8 οί ΙΙίΓεε Γ&(1ίυ8ε8 ίοπηίη§ 120° αη§1ε8, οηε οί Ιΐιε 
Γ&(1ίιΐ8ε81ιείη§ ΟίΓεεΐεΟ νετίίε&ΙΙγ ιιρ\ν&Γ(ΐ8. 

Νε&Γ ΐΐιε εηΟ οί ΐΐιε 8εοοη(1 εοηιρ&Γΐηιεηΐ &ικ! ηε&Γ ΐΐιε ρ&ιίίΐίοη \νίΐ1ι ΐΐιε ίΪΓ8ΐ 
εοηιρ&Γΐηιεηΐ, &ΐ ώε εχΐΓεπιίΐίε8 οί ΐΙίΓεε Γ&(1ίιΐ8ε8 ίοπηίη§ 120° &η§1ε8, οηε οί ώε 
Γ&(ϋη8ε8 1)είη§ ΟίΓεεΐεί! νεΓίΙεηΙΙγ (1ο\νη\ν&Γ(ΐ8. 

(ο) 1ί ΐΐιε ΐ&ηΐί 1ι&8 8ενεΓ&1 οοηιρ&Γΐηιεηΐ8, ώε ροίηΐ8 οί πιε&8υΓεπιεηΐ 8ΐι&11 Οε &8 ίο11ο\ν8: 

ίοΓ ε&εΐι οί Ιΐιε 1\νο εηΟ οοηιρ&Γΐηιεηΐ8, &ΐ 1ε&8ΐ Ιΐιε ίο11ο\ν1η§: 

ΤΙιε εχΐΓεηιί11ε8 οί ά 1ιοπζοηΙ&1 ΟΙαπιεΙεΓ ηε&Γ Ιΐιε εηΟ αηΟ Ιΐιε εχΐΓεηι11ίε8 οί ά 
νετίΐο&ΐ (ΙίαπιεΙεΓ ηε&Γ Ιΐιε ρ&ΓΐΙΙΙοη; 

αηΟ ίοΓ ε&εΐι οί Ιΐιε οΙΙιεΓ εοπιρ&Γΐηιεηΐ8, αΐ 1ε&8ΐ ΐΐιε ίο11ο\ν1η§: 

ΤΙιε εχ1τεηιί11ε8 οί ά ΟίαπιεΐεΓ ίηοΗπεΟ Άί αη &η§1ε οί 45° Ιο Λε Ιιοπζοηίαΐ ηε&Γ οηε 
οί ΐΐιε ρηιίίΐ1οη8 ηη(1 Λε εχΐΓεηιίΐίε8 οί η ΟίηηιεΐεΓ ρεΓρεηΟίεηΙ&Γ ΐο Λε βΓ8ΐ ηοΟ ηε&Γ 
ώε οΐΙιεΓ ρ&ΓΐΙΐΙοη. 

(0) ΤΙιε ηιεηη ίη8ί(1ε ΙεηιρεΓηΐηΓε ηη(1 ΐΐιε ηιεηη οηΐ8ί(1ε ΙεηιρεΓηΐηΓε οί ΐΐιε ΐ&ηΐί 8ΐι&11 
Γε8ρεοΐ1νε1γ Οε ώε ηπΐΐιηιεΐΐο ηιεηη οί η11 ώε ηιεη8ηΓεηιεηΐ8 ΐηΙίεη ίη8ΐ(1ε ηοΟ &11 ΐΐιε 
ηιεη8ηΓεηιεηΐ8 ΐηΐίεη οηΐ8ΐ(1ε ΐΗε ΐηπΤ. 1η ώε οη8ε οί ΐ&η1ί8 1ι&ν1η§ ηΐ 1εη8ΐ ΐ^νο 
οοηιρ&Γΐηιεηΐ8, ώε ηιεηη 1η8ΐ(1ε ΙεηιρεΓηΐηΓε οί εηεΐι εοηιρηΓίηιεηΐ 8ΐιη11 Οε ΐΐιε ηπΐΐιηιεΐΐο 
ηιε&η οί Ιΐιε ηιε&8ηΓεηιεηΐ8 ηιαΟε ίη Ιΐιε εοηιρ&ΓΐηιεηΙ, αηΟ Ιΐιε ηηηιΟεΓ οί Ιΐΐ08ε 
ηιε&8ηΓεηιεηΐ8 1η ε&εΐι εοηιρ&τίηιεηΐ 8ΐι&11 Οε ηο 1ε88 ΐΐιαη ίοηΓ αηΟ Ιΐιε ΙοΙαΙ ηηηιΟεΓ οί 
ηιε&8ηΓεηιεηΐ8 1η &11 οοηιρ&Γΐηιεηΐ8 οί Ιΐιε ΐ&ηΐί 8ΐια11 Οε ηο 1ε88 ώ&η ΐΛνεΙνε. 

Τ68ΐ ρΓοοεΰϋΓε 

2.2.5 Τ1ΐΓοη§1ιοηΐ ΐΐιε ΐε8ΐ, ΐΐιε ηιεηη ΙεηιρεΓηΐηΓε οί ΐΐιε 1η8η1&ΐε(1 εΙιηηιΟεΓ 8ΐι&11 Οε Ιίερΐ ηηΐίοπη, ηοΟ 
οοη8ΐ&ηΐ 1η εοηιρίΐηηεε \ν1ΐ1ι ρηΓη§Γηρ1ι 1.7 οί ΐ1ιΐ8 ηρρεηΟΙχ, ηΐ η Ιενεί 8ηο1ι ΐΐιηΐ Λε ΟΙίίεΓεηεε 1η 
ΙεηιρεΓ&ΐηΓε 1)εΐ\νεεη ΐΗε 1η8ΐ(1ε οί ΐΐιε ΐηπΤ ηοΟ ΐΐι&ΐ οί Λε 1η8η1ηΐε(1 ο1ιηηι1)εΓ 18 ηοΐ 1ε88 
ώ&η 25 °€ ± 2 Κ, \ν1ΐ1ι ΐΐιε ηνεΓη§ε ΙεηιρεΓηΐηΓε οί ΐΐιε ΐ&ηΐί \ν&1ΐ8 1)ε1η§ ηιη1ηΐ&1ηε(1 
Άί + 20 °€ ± 0.5 Κ. 

2.2.6 ΤΙιε ηι&88 οί ηή 1η ΐΐιε οΙιηηιΟεΓ 8ΐιη11 6ε ηι&ίΐε ΐο είΓοηΙηίε οοηί1ηηοη8ΐγ 80 ΐ6&ί ί6ε 8ρεε(1 οί 
ηιονεηιεηί οί ώε βΙγ 10 εηι ίΓοηι ί6ε \ν&1ΐ8 18 ηιηΐηίηΐηείΐ ηί 6εί\νεεη 1 ηη(1 2 ηιείΓε8/8εοοη(1. 

2.2.7 Τ6ε &ρρ11&ηεε8 ίοΓ 6ε&ί1η§ αηΟ οΐΓοη1&ί1η§ ί6ε &1 γ αηΟ ίοΓ ηιε&8ηπη§ ί6ε ςηαηίΐίγ οί 6ε&ί 
εχο6&η§ε(1 αηΟ ί6ε 6ε&ί εςηΙν&Ιεηί οί ί6ε &ΐΓ-οΐΓοη1&ί1η§ &η8 86&116ε 8ίαΓίε(1 ηρ. 

2.2.8 ’\ν6εη οοηί1ηηοη8 ορεΓ&ίΙοη 6&8 6εεη ε8ί&61ΐ86ε(1, ί6ε ηιαχίηιηηι ΟΙίίεΓεηεε 6εί\νεεη ί6ε 
ίεηιρεΓαίηΓε8 αί ί6ε \ν&πηε8ί αηΟ &ί ί6ε οο1(1ε8ί ρο1ηί8 οη ί6ε οηί8ΐ(1ε οί ί6ε ί&η6 86&11 ηοΐ εχοεεΟ 
2Κ. 

2.2.9 Τ6ε ηιεηη οηί8ΐ(1ε ίεηιρεΓηίηΓε ηοΟ ί6ε ηιεηη 1η8ΐ(1ε ίεηιρεΓηίηΓε οί ΐ6ε ΐηπΤ 86η11 ε&ο6 6ε Γεηίΐ 
ηοΐ 1ε88 ί6ηη ίοηΓ ί1ηιε8 ρεΓ 6οηΓ. 
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2.3 ΡΓονΪ8Ϊοη8 αοιηιηοη Ιο 3ΐ1 Ιγρε* οί ΐη^υΐ^ΐεύ εςιιΐριηεηί 

2.3.1 νεηίϊο&ίίοη οί~ίΐιε Κ οοεί~ίϊείεη1: 

λνΙιεΓε ώε ριίΓροδε οί ώε ΐεβΐδ ίδ ηοΐ ΐο άεΐεπηίηε ώε Κ εοείίϊείεηΐ: 1)ϋΐ δίιηρίγ ΐο νεπίγ ώ&ΐ ίΐ ίδ 
1)ε1ο\ν 3. οεΓί&ίη Ιίηιίΐ, ΐΗε ΐεδΐδ ε&ιτίείΐ ουΐ &δ (!εδοπΙ)ε(1 ίη ρ&Γ&§Γ&ρ1ΐδ 2.1.1 ΐο 2.2.9 οί ίΜδ 
&ρρεικ11χ Π 1 &Υ 1)ε δΐορρείΐ &δ δοοη &δ ίΐιε ιηε&δυΓεηιεηίδ πι&(1ε δ110^ν ΐΐι&ί ώε Κ εοείίϊεΐεηί ηιεείδ 
ίΐιε ΓεςιιίΓειηεηίδ. 

2.3.2 ΑεευΓαεν οί ιηεαδυΓειηεηΐδ οί ΐΐιε Κ εοείίϊείεηΐ 

Τεδί1η§ δί&ίΙοηδ δΐιαίΐ 1)ε ρΓονίίΙείΙ \ν1ί1ι ΐΐιε εςιιΐριηεηί αηά Ιηδίηιηιεηίδ ηεεεδδ&Γγ ίο εηδίίΓε ίΐιαί 
ίΐιε Κ εοείίϊείεηΐ 1δ (ΙείεΓπιΙηείΙ \ν1ί1ι ά ηι&χΐηιηηι ηι&Γ§1η οί ογγογ οί ± 10% \ν1ιεη ιΐδ1η§ ίΐιε 
ηιείΐιοίΐ οί 1ηίεπι&1 εοο11η§ αηΟ ± 5% \ν1ιεη ηδ1η§ ίΐιε ηιείΐιοίΐ οί Ιηίεπι&Ι 1ιε&ί1η§. 

3. ΕΡΡΕ€ΤΐνΕΝΕ88 ΟΕ ΤΗΕΚΜΑΕ ΑΡΡΕΙΑΝΟΕ8 ΟΕ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ 

ΡΓοεεΰιίΓεδ ίοΓ (1ε1επηΐη1η§ ΙΗε είβεΐεηεγ οί ΙΗεηη^Ι αρρίΐαηεεδ οί εςιιΐριηεηί 

3.1 ΚεΜ§εΓ3ΐε(1 εςυΐρηιεηΐ 

3.1.1 ΤΙιε εηιρίγ εςυίρηιεηί δΐι&ΐΐ Οε ρΙαοεΟ 1η αη 1ηδη1&ίε(1 εΙι&ηιΙιεΓ ινίιοδε ηιε&η ίεηιρεΓ&ίιίΓε δΐι&ΐΐ Οε 

Ιίερί ηηΙίοΓπι, αηΟ εοηδίαηί ίο ινίίΐιΐη ± 0.5 Κ, αί + 30 °€. ΤΙιε ηι&δδ οί άιτ 1η ίΐιε εΙιαπιΟει δΐιαίΐ 
Οε ηι&(1ε ίο εήευί&ίε &δ ΟεδεπΟεΟ 1η ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 2.1.5 οί ίΐιΐδ αρρεηΟΙχ. 

3.1.2 ΤεηιρεΓ&ίηΓε ηιε&δΐιπη§ ΙηδίΓοηιεηίδ ρΓοίεείεΟ &§&1ηδί τ&ΟΙ&ίΙοη δ1ι&11 Οε ρΙ&οεΟ ΙηδΙΟε &η(1 
οιιίδΙίΙε ίΐιε ΟοΟγ Άί ίΐιε ροΙηίδ δρεείβειΐ 1η ρ&η§Γ&ρ1ΐδ 1.3 αηΟ 1.4 οί ίΐιΐδ αρρεηΟΙχ. 

ΤεδΙ ρΓοεεΰυΓε 

3.1.3 (&) Ιη ίΐιε ε&δε οί εαηίρηιεηί οίΙιεΓ ίΐιηη εαηίρηιεηί ινίίΐι βχεά ευίεείίε ρΐηίεδ. ηηά 

εαυίρηιεηί Πίίεά ινίίΐι Ιίαηεβεά 2 ηδ δγδίεηΐδ . ίΐιε ηιαχίηιιιηι \νε1§1ιί οί Γείπ§εΓ&ηί 
δρεεΙβεΟ Ογ ίΐιε ηι&ηηί&είηΓεΓ ογ \ν1ι1ε1ι οάώ ηοΓπι&ΙΙγ Οε &εεοηιηιο(1&ίε(1 δΙι&Π Οε Ιο&ΟείΙ 
Ιηίο ίΐιε δρ&εεδ ριονΙΟεΟ ινίιεη ίΐιε ηιε&η ΙηδΙΟε ίεηιρεΓ&ίιίΓε οί ίΐιε ΟοΟγ Ιι&δ τεαεΙιεΟ ίΐιε 
ηιε&η ουίδΙΟε ίεηιρεΓ&ίηΓε οί ίΐιε ΟοΟγ (+ 30 °0). ΟοοΓδ, Ιιαίεΐιεδ αηΟ οίΙιεΓ ορεη1η§δ δΐιαίΐ 
Οε εΙοδεΟ αηΟ ίΐιε ΙηδΙΟε νεηίΐΐ&ίΐοη &ρρ11&ηεεδ (1ί &ηγ) οί ίΐιε εςηίρηιεηί δΐι&ΐΐ Οε δίαΓΐεΟ υρ 
&ί ηι&χΐηιαηι ε&ρ&εΙίγ. Ιη ηΟΟΙίΙοη, 1η ίΐιε ε&δε οί ηειν εςηίρηιεηί, η 1ιεηί1η§ ηρρίΐηηεε \ν1ί1ι 
3 1ιεηί1η§ εηρηεΐίγ εςηηΐ ίο 35% οί ίΐιε Ιιεηί εχε1ιηη§ε(1 ί1ΐΓοη§1ι ίΐιε ινηΐΐδ 1η εοηίΐηηοηδ 
ορεΓηίΙοη δΐιηΐΐ Οε δίηΓίειΙ ηρ ΙηδΙΤε ΐΐιε ΟοΟγ ινίιεη ΐΐιε ίεηιρεΓηίηΓε ρΓεδοπΟεΟ ίοΓ ίΐιε εΐηδδ 
ίο \ν1ι1ο1ι ίΗε εςηίρηιεηί 1δ ρΓεδηηιείΙ ίο 1)ε1οη§ Ιιηδ Οεεη τεηεΐιείΐ. Νο ηΤίΙΙίΙοηηΙ Γείπ§εΓηηί 
δΐιηΐΐ Οε ΙοηΤεΟ (1ηήη§ ίΐιε ίεδί; 

(Ο) Ιη ίΐιε εηδε οί εαηίρηιεηί ινίίΐι βχεά ευίεείίε ρΐηίεδ , ίΐιε ίεδί δΐιηΐΐ εοηιρπδε 3 ριεΙΙηιΙηηΓγ 
ρΐιηδε οί ίΓεεζ1η§ οί ίΐιε εηίεείΐε δοΙηίΙοη. Ρογ ίΐιΐδ ρητροδε, ννΐιεη ίΐιε ηιεηη ΙηδΙΟε 
ίεηιρεΓηίηΓε οί ίΐιε ΟοΟγ ηηιΐ ίΐιε ίεηιρεΓηίηΓε οί ΐΐιε ρΐηίεδ Ρήνε ΓεηεΡείΙ ίΡε ηιεηη οηίδΙΟε 
ίεηιρεΓηίηΓε (+ 30 °€), ΐΡε ρ1ηίε-οοο11η§ ηρρίΐηηεε δΡηΙΙ Ρε ρηί Ιηίο ορεΓηίΙοη ίοΓ 
18 εοηδεεηίΐνε Ροηΐδ ηΡει εΐοδοιε οί ίΡε ΟοοΓδ ηηΟ ΡηίεΡεδ. Ιί ΐΡε ρ1ηίε-οοο11η§ 
ηρρΡηηεε Ιηοίηάεδ η εγο11οη11γ-ορεΓηί1η§ ηιεεΡηηΙδηι, ίΡε ίοίηΐ ΟηΓηίΙοη οί ορεΓηίΙοη οί 
ίΡε ηρρΡηηεε δΡηΙΙ Ρε 24 Ροηΐδ. Ιη ίΡε εηδε οί ηειν εςηίρηιεηί, ηδ δοοη ηδ ΐΡε εοο11η§ 
ηρρΡηηεε 1δ δίορρεΟ, η Ρεηί1η§ ηρρΡηηεε \ν1ίΡ 3 Ρεηί1η§ εηρηεΐίγ εςηηΐ ίο 35% οί ίΡε Ρεηί 
εχεΡηη§ε(1 ίΡιοη^Ρ ίΡε ινηΐΐδ 1η εοηίΐηηοηδ ορειηΡοη δΡηΙΙ Ρε δΐηΓίεΡ ηρ ΙηδΙΟε ίΡε ΡοΟγ 
\νΡεη ίΡε ίεηιρεΓηίηΓε ρΓεδοπΡεΟ ίοΓ ίΡε εΐηδδ ίο ινΡΙεΡ ίΡε εςηίρηιεηί 1δ ρΓεδηηιεΟ ίο 
Ρε1οη§ Ρηδ Ρεεη ΓεηεΡειΙ. ΤΡε δοΙηίΙοη δΡηΙΙ ηοί Ρε δηΡ]εείε(1 ίο ηηγ Γε-ίΓεεζ1η§ ορειηΡοη 
(1ηπη§ ίΡε ίεδί; 

(ε) Ιη ίΡε εηδε οί εαηίρηιεηί βίίεά ινίίΡ ίίαυεΠεά κηδ δγδίεηΐδ . ίΡε ίο11οιν1η§ ίεδί ρΓοεεΡηΓε 
δΡηΙΙ Ρε ηδεΡ: ννΡεη ίΡε ηιεηη ΙηδΙΟε ίεηιρεΓηίηΓε οί ίΡε ΡοΟγ Ρηδ ΓεηεΡεΟ ίΡε ηιεηη 
οηίδΙΟε ίεηιρεΓηίηΓε (+ 30 °€), ίΡε Γεεερίηεΐεδ ίοΓ ίΡε ΙΙςηείιεΟ §ηδ δΡηΙΙ Ρε ίιΙΙεΟ ίο ίΡε 
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Ιενεί ρΓεδεπΙιείΙ Ιιγ ώε πι&ηιιί&εΐιίΓεΓ. Τΐιεη ώε (Ιοογβ, 1ι&ΐε1ιε8 &η(1 οΐΙιεΓ ορεηίη§8 8ΐι&111)ε 
ε1θ8ε(1 &8 ίη ηοπη&Ι ορεΓ&ΐίοη &η(1 ώε ίη8ί(1ε νεηΐίΐ&ΐίοη &ρρ1ί&ηεε8 (ίί &ηγ) οί ώε 
εςυίρπιεηΐ 8ΐι&11 1)ε 8ΐ:&Γΐε(1 υρ &1: πι&χίπιυπι ε&ρ&είΐγ. ΤΗε ΐ1ιεπηο8ΐ&1: 8ΐι&11 1)ε 8ε1: Άί ά 
ΐεπιρεΓ&ΐιίΓε ηοΐ ηιοΓε ΐΐι&η 2 (1ε§Γεε8 1)ε1ο\ν ώε Ιίπιίΐ ΐειηρεΓ&ΙχίΓε οί ώε ρΓε8υηιε(1 ε1&88 οί 
Ιΐιε εςιιίριηεηΐ. Οοο1ίη§ οί ώε 1 ) 0 ( 1 γ ΐΐιεη 8ΐι&111)ε εοπιηιεηεείΐ. Οαπη§ ΐΐιε εοο1ίη§ οί ώε 
1)0(1γ ώε ΓείπβεΓ&ηΐ εοη8υπιε(1 18 8ίπιιι11:&ηεοιΐ8ΐγ Γερί&εειί. Τ1ιί8 Γερί&εειηεηΐ 8ΐι&11 Ιιε 
είίεεΐεά: 

είΙΙιεΓ ίοΓ ά Ιίιηε εοπ·ε8ροικ1ίη§ ΐο Ιΐιε ίηΐεΓν&Ι ΙιείΛνεεη Ιΐιε εοηιηιεηεεηιεηΐ οί 
εοο1ίη§ &ικ1 Ιΐιε ηιοηιεηΐ: ννΐιεη Ιΐιε ΐειηρεΓ&ΙυΓε ρΓε8επίιε(1 ίοΓ ώε ε1&88 Ιο ννΙιίεΙι Ιΐιε 
εςυίρηιεηΐ 18 ρΓε8υιηε(1 Ιο 1)ε1οη§ 18 τεαείιειΐ ίοΓ Ιΐιε ίΪΓ8ΐ: Ιίιηε; ογ 

ίοΓ 3 . (ΙιίΓαΙίοη οί Ιΐιτεε 1 ιοιιγ 8 εοιιηΙίη§ ίΓοηι Ιΐιε εοηιιηεηεειηεηΐ οί εοο1ίη§, 
ινΙιίεΙιενεΓ ί8 8ΐΐ0ΓΐεΓ. 

Βεγοηιΐ ΐ1ιί8 ρεποά, ηο &(1(ϋΐίοη&1 Γε1τί§εΓ&ηΐ 8ΐι&11 Ιιε Ιο&άειΐ (1ιιπη§ ΐΐιε ΐε8ΐ. 

Ιη ώε ο&8ε οί ηειν εςηίρηιεηΐ, ά 1ιε&ΐίη§ &ρρ1ί&ηοε ινίΐΐι ά 1ιε&ΐίη§ ε&ρ&είΐγ εςη&Ι ΐο 35% οί 
ίΐιε Ηε&ΐ εχο1ι&η§ε(1 ΐ1ΐΓ0ΐι§1ι ίΐιε \ν&1ΐ8 ίη εοηίίηιιοιΐ8 ορεΓ&ίίοη 8ΐι&11 Ιιε 8ί&Γίε(1 ιιρ ίη8ί(1ε 
ώε Ιιοίΐγ ινίιεη ίίιε ο1&88 ίεηιρεΓ&ίιίΓε 1ι&8 Ιιεεη τε&εΐιείΐ. 

ΡΓθνΪ8Ϊοη8 εοιηιηοη Ιο 3ΐ11γρε8 οί ΓεΜ§εΓ3ΐε(1 εηυίριηεηί 

3.1.4 ΤΙιε ηιε&η οιιί8ί(1ε ίεηιρεΓ&ίιίΓε &η(1 ίίιε ηιε&η ίη8ί(1ε ίεηιρεΓ&ίιίΓε οί ίίιε Ιιοάγ 8ΐι&11 εαείι Ιιε τεαιΐ 
ηοί 1ε88 οίΐεη ίΐι&η οηεε ενεΓγ 30 ηιίηιιίε8. 

3.1.5 ΤΙιε ίε8ί 8ΐια11 Οε εοηίίηιιειΐ ίοΓ 12 1ιοιιγ8 αίΐεΓ ίίιε ηιε&η ίη8ί(1ε ίεηιρεΓ&ίιίΓε οί ίίιε ΟοΟγ 1ι&8 
ΓεαεΙιεΟ ίίιε ΙοινεΓ Ιίηιίί ρΓε8επΙ)ε(1 ίοΓ ίίιε ε1&88 ίο ννΙιίεΙι ίίιε εςιιίρηιεηί ί8 ρΓε8ΐιηιε(1 ίο 1)ε1οη§ 
(Α = + 7 °€; Β = - 10 °€; € = - 20 °€; 0 = 0 °€) ογ, ίη ίίιε ε&8ε οί εςιιίρηιεηί ινίίΐι ΤιχεΟ ειιίεείίε 
ρ1&ίε8, &ίΐεΓ 8ίορρ&§ε οί ώε εοο1ίη§ &ρρ1ί&ηεε. 

ΟηΙεΓίοη οί 83ΐΐ8ί3ε11οη 

3.1.6 ΤΙιε ίε8ί 8ΐι&11 6ε ΤεεπιεΟ 8&ίί8ί&είθΓγ ίί ΐ6ε ιηε&η ίη8ί(1ε ίεηιρεΓ&ίιίΓε οί ΐ6ε ΟοΟγ (!οε8 ηοί εχεεεΟ 
Ι6ε ηίθΓε8ηί(1 ΙοινεΓ Ιίηιίί (1ιΐΓίη§ ί6ε ηίθΓε8ηί(1 ρεποΟ οί 12 6οιιγ8. 

3.2 ΜεοΗαηΙεαΙΙγ ΓεΜ§εΓ3ΐε(1 εςιιΐριηεηΐ 

Τε8ΐ ιηε11ιο(1 

3.2.1 Τ6ε ίε8ί 86η11 6ε εηιτίείΐ οηί ίη ί6ε εοη(1ίίίοη8 (1ε8επ6ε(1 ίη ρηΓη§Γηρ68 3.1.1 ηηΟ 3.1.2 οί ί6ί8 
ηρρεηΟίχ. 

Τε8ΐ ρΓοεεΰυΓε 

3.2.2 ’\ν6εη ΐ6ε ιηε&η ίη8ί(1ε ίεηιρεΓ&ίιίΓε οί ί6ε 6ο(!γ Γε&ο6ε8 ί6ε οιιί8ί(!ε ίειηρεΓ&ίιίΓε (+30 °€), ΐ6ε 
(1οοΓ8, 6&ίο6ε8 &η(! οί6εΓ ορεηίη§8 86&11 6ε ε1θ8ε(! ηοΟ ί6ε Γείπ§εΓ&ίίη§ ηρρίίηηεε ηπΟ ί6ε ίη8ί(1ε 
νεηίί1&ίίη§ &ρρ1ί&ηεε8 (ίί ηηγ) 86&11 6ε 8ίηΓίε(! ιιρ ηί ηι&χίιηιιιη εηρηείίγ. Ιη ηΤΟίίίοη, ίη ί6ε ε&8ε 
οί ηε\ν εςηίριηεηί, ά 6εηίίη§ ηρρΙίηηεε ινίί6 ά 6εηίίη§ εηρηείίγ εςηηΐ ίο 35% οί ί6ε 6εηί 
εχε6ηη§ε(1 ί6Γ0ΐι§6 ί6ε \νη1ΐ8 ίη εοηίίηιιοιΐ8 ορεΓηίίοη 86η11 6ε 8ίηΓίε(1 ιιρ ίη8ί(1ε ί6ε 6ο(1γ \ν6εη 
Ι6ε ίειηρεΓηίιίΓε ρΓε8επ6ε(1 ίοΓ ί6ε ε1η88 ίο ιν6ίε6 ί6ε εςηίριηεηί ί8 ρΓε8ΐιιηε(1 ίο 6ε1οη§ 6η8 6εεη 
Γεηε6ε(1. 

3.2.3 Τ6ε ιηεηη οιιί8ί(1ε ίειηρεΓηίιίΓε ηηΟ ί6ε ιηεηη ίη8ί(1ε ίειηρεΓηίιίΓε οί ί6ε 6ο(1γ 86η11 εηε6 6ε τεαιΐ 
ηοί 1ε88 οίίεη ί6ηη οηεε ενεΓγ 30 Γηίηιιίε8. 
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3.2.4 Τ1ΐ6 Ιεδΐ δΐιαίΐ 1)6 οοηΐίηιιείΐ ίοΓ 12 ΙιοιίΓδ αΐΐεΓ Ιΐιε ηιε&η ίηδίίΐε ΐειηρεΓαΙιίΓε οί Ιΐιε Ιιοάγ 1ι&8 
Γ6&ε1ΐ6(1: 

είΙΙιεΓ Ιΐιε ΙολνεΓ ΙίηιίΙ ρΓ68επΙ)6(1 ίοΓ Ιΐιε ε1&88 ΐο \ν1ιίε1ι Ιΐιε εςυίριηεηΐ 18 ρΓ68ΐιηΐ6(1 Ιο 
1)6ΐοη§ ίη Ιΐιε ε&86 οί ο1&8868 Α, Β ατκΐ Ο (Α = 0 °0; Β = - 10 °€; Ο = - 20 °0); ογ 

3 . Ιενεί ηοΐ ΙοινοΓ ώ&η ΐΐιε ιιρροΓ ϋιηΐί ρΓ68θπΙ)6(1 ίοΓ ΐΐιε ο1&88 ΐο \ν1ι1ε1ι ίΐιε εςιιίρηιεηί 18 
ρΓ68ΐιηΐ6(1 ίο 1)6ΐοη§ 1η ΐΐιε ε&86 οί ο1&8868 Ο, Ε, ηηιΐ Ρ (Ο = 0 °€; Ε = -10°€; 
Ρ = - 20 °€). 

ΟΠΙεΓίοη οί «^ίΐκί^εΐΐοη 

3.2.5 ΤΙιε ί68ί 8ΐι&11 Ρε ΟεεπιεΟ 8&ίΐ8ί&οίθΓγ 1ί ΐΡε Γ6ίπ§6Γ&ί1η§ ηρρίΐ&ηεε 18 ηΡΙε ίο πι&ΐηί&ΐη ίΡε 
ρΓ68επΡ6(1 ίεηιρεΓηίιίΓε εοη(11ί1οη8 (1ηπη§ ίΡε 8η1(1 12-Ροιιγ ρ6πο(ΐ8, ινΙίΡ ηηγ ηηίοιηηίΐε 
(ΐ6ίΓ08ί1η§ οί ίΡε Γ6ίπ§6Γηί1η§ ηηΐί ηοί Ρ6ΐη§ ίηΕεη Ιηίο ηεεοηηί. 

3.2.6 Ιί ίΡε Γ6ίπ§6Γηί1η§ ηρρίΐηηεε ινΙίΡ η111ί8 ηεο688οπ68 Ρη8 ηηΟεΓ^οηε 86ρηΓηί6ΐγ, ίο ίΡε 8ηίΐ8ίηεί1οη 
οί ίΡε εοιηρείεηί ηηίΡοπίγ, ά ί68ί ίο Οείεπηίηε 1ί8 είίεείΐνε Γ6ίπ§6Γηί1η§ εηρηεΙίγ ηί ίΡε 
ρΓ68επΡ6(1 ΓείοΓεηεε ί6ηιρ6ΓηίηΓ68, ίΡε ίΓηη8ροΓί εςηΐριηεηί ηιηγ Ρε ηεοερίειΐ η8 ηιεεΡηηΙοηΙΙγ 
Γ6ίπ§6Γηί6(1 εςηΐριηεηί ινΙίΡοηΐ ιιη(ΐ6Γ§ο1η§ άπ είίΐεΐεηογ ί68ί 1ί ίΡε είίεείΐνε Γ6ίπ§6Γηί1η§ 
εηρηεΐίγ οί ίΡε ηρρίΐηηεε 1η οοηί1ηηοη8 οροΓηίΙοη 6 Χ 066 (ΐ 8 ίΡε Ρεηί 1θ88 ίΡΓοη§Ρ ίΡε \νη1ΐ8 Ρογ ίΡε 
ο1η88 ηηΟοΓ εοη8ΐ(ΐ6Γηί1οη, ιηηΐίΐρΐΐείΐ Ργ ίΡε ίηείοΓ 1.75. 

3.2.7 Ιί ίΡε ηιεοΡηηΙεηΙΙγ Γ6ίπ§6Γηί1η§ ηηΐί 18 ΓερΙηοεΟ Ργ ά ηηΐί οί η ΟΙίίοΓεηί ίγρε, ίΡε εοιηρείεηί 
ηηίΡοπίγ ιηηγ: 

(η) ΓεςηίΓε ίΡε εςηΐριηεηί ίο ηη(ΐ6Γ§ο ίΡε (ΐ6ΐ6πη1η&ί1οη8 ηηιΐ ν6πβοηί1οη8 ρΓ68θπΡ6(1 1η 
ρηΓη§ΓηρΡ8 3.2.1 ίο 3.2.4; ογ 

(Ρ) 8ηίΐ8ίγ 1ί86ΐί ίΡηί ίΡε είίεείΐνε Γ6ίπ§6Γηί1η§ εηρηεΙίγ οί ίΡε ηειν ιηεεΡηηΙοηΙΙγ Γ6ίπ§6Γηί1η§ 
ηηΐί 18, ηί ίΡε ίειηρεΓηΡίΓε ρΓ68επΡ6(1 ίοΓ εςηΐριηεηί οί ίΡε ο1η88 εοηεεπιείΐ, ηί Ι6η8ί εςηηΐ 
ίο ίΡηί οί ίΡε ηηΐί ΓορΙηοεΟ; ογ 

(ε) 8ηίΐ8ίγ 1ί86ΐί ίΡηί ίΡε είίεείΐνε Γ6ίΓΐ§6Γηί1η§ εηρηεΙίγ οί ίΡε ηειν ηιεεΡηηΙοηΙΙγ Γ6ίΓΐ§6Γηί1η§ 
ηηΐί Γη66ί8 ίΡε Γ6ςηΐΓ6Γη6ηί8 οί ρ&Γη§Γ&ρΡ 3.2.6. 

3.3 Ηε^ΙειΙ εςιιίριηεηί 

Τε8ΐ πιεΙΡοΰ 

3.3.1 ΤΡε ειηρίγ εςηΐριηεηί 8Ρη11 Ρε ρΙηοεΟ 1η ηη 1η8η1ηί6(1 εΡηιηΡεΓ ινΡθ86 ίειηρεΓηΡίΓε 8Ρη11 Ρε Εερί 
ηηΙίοΓτη ηηιΐ οοη8ίηηί ηί η8 Ιοιν η Ιενεί η8 ρο88ΐΡΐ6. ΤΡε &ίΓηο8ρΡ6Γ6 οί ίΡε οΡηηιΡεΓ 8Ρη11 Ρε 
Γηηιΐε ίο οίΓοηΙηίε η8 (ΐ68εΓΐΡ6(1 ΙηρηΓη^τηρΡ 2.1.5 οί ίΡΐ8 ηρρεηιΐΐχ. 

3.3.2 ΤεηιρεΓηίυΓε Γη6η8ηΓΐη§ 1η8ίΓηΓη6ηί8 ρΓοίεείειΙ η§η1η8ί ΓηΟΙηίΙοη 8Ρη11 ΡερΙηοεΟ 1η8ΐ(ΐ6 ηηιΐ 
οηί8ΐ(ΐ6 ίΡε ΡοΟγ ηί ίΡε ρο1ηί8 8ρ6θ1β6(11η ρηΓη§ΓηρΡ8 1.3 ηηΟ 1.4 οί ίΡΐ8 ηρρεηιΐΐχ. 

Τε8ί ρΓοεεΰιίΓε 

3.3.3 ΟοοΓ8, Ρ&ίοΡ68 ηηιΐ οίΡοΓ ορ6η1η§8 8Ρη11 Ρε ο1θ86(1 ηηιΐ ίΡε Ρεηίΐη^ εςηίρηιεηί ηηιΐ ίΡε 1η8ΐ(ΐ6 
ν6ηί11&ί1η§ ηρρ11&ηο68 (Ιί ηηγ) 8Ρ&11 Ρε 8ίηΓί6(1 ηρ ηί ΓηηχΙηιηΓη εηρηεΐίγ. 

3.3.4 ΤΡε Γηεηη οηί8ΐ(ΐ6 ίεηιρεΓ&ίηΓε ηηιΐ ίΡε ιηεηη 1η8ΐ(ΐ6 ίεηιρεΓηίηΓε οί ΐΡε ΡοΟγ 8Ρη11 εηεΡ Ρε Γεηιΐ 
ηοί 1688 οίίεη ίΡηη οηεε ενεΓγ 30 Γη1ηηί68. 
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3.3.5 Τ1ΐ6 ΐεδΙ: 8ΐι&11 1)6 οοηΐίηιιείΐ ίοΓ 12 ΙιοιίΓδ ^ΛεΓ ώε (ΙίίίεΓεηεε 1)6ΐ\ν66η ΐΐιε ηιε&η ίηδίίΐε 
ΐ6ΐηρ6Γ&1χΐΓ6 &τκ! ΐΐιε ιηε&η ουΐδίίϊε ΐειηρεΓ&ΐιίΓε οί ώε ϊιοίΐγ 1ι&8 τε&εΐιείΐ Λε Ιενεί εοττ68ροτκϋη§ 
ΐο ΐΐιε εοικ!ί1:ίοη8 ρΓ68επ1)6(1 ίοΓ ΐΐιε ε1&88 ΐο \ν1ιίε1ι ΐΐιε εςιιίριηεηΐ 18 ρΓε8ΐιηΐ6(1 ΐο 1)6ΐοη§. Ιη ΐΐιε 
ε&86 οί ηε\ν εςυίρηιεηΐ, ΐΐιε &1)ον6 ΐεηιρεΓ&ΐυΓε (ΙίίίεΓεηεε 8ΐι&111)6 ίηεΓ6&8ε(! 1)γ 35 ρεΓ εεηΐ. 

ΟΠΙεΓίοη οί 83ΐΐ8ί3θ1ΐοη 

3.3.6 ΤΙιε ΐ68ΐ 8ΐια11 66 (Ιεειηείΐ 8&Ιί8ί&εΐθΓγ ίί ώε 66&ΐίη§ αρρίίαπεε ί8 &6ΐ6 Ιο ηι&ίηΐ&ίη ώε ρΓ68επ66(1 
ΙειηρεΓ&ΙηΓε (ΙίίίεΓεηεε (1ηΓίη§ ώε 12 6οηΓ8 &ίθΓ68&ί(1. 

4. ΡΚΟΟΕΟυΚΕ ΕΟΚ ΜΕΑδΕΚΙΝΟ ΤΗΕ ΕΡΡΕΟΤΙΥΕ ΚΕΕΚΙΟΕΚΑΤΙΝΟ ΟΑΡΑΟΙΤΥ 

λΥο ΟΕ Α ϋΝΙΤ λΥΗΕΝ ΤΗΕ ΕΥΑΡΟΚΑΤΟΚ18 ΕΚΕΕ ΕΚΟΜ ΕΚΟδΤ 

4.1 ΟεηεΓ^Ι ρηηε1ρ1ε8 

4.1.1 ’\ν66η &ΐΐ&ε66(1 ΐο είώοΓ ά εηΙοήιηείεΓ 6οχ ογ ώε ίη8η1ηίε(16ο(1γ οί η ηηίί οί ίΓ&η8ροΓί εειηίρηιεηί, 
&η(1 ορ6Γ&ίίη§ οοηίίηηοη8ΐγ, ί6ί8 εηρηείίγ ί8: 

Ψο=^] + υ. Δτ 

(ν66Γ6 υ ί8 ώε 66&ί ΐ6&]ία§6 οί ώε εαΙοπητεΐεΓ 6οχ ογ ίη8η1&ί6(16ο(1γ, ’\ν&ίί8/°0. 

ΑΤ ί8 ώε (ΙίίίεΓεηεε 66ί(νε6η ώε ηιεηη ίη8ί(1ε ίεηιρεΓηίηΓε Γ, &η(1 ώε ιηεηη οηί8ί(1ε ίεΓηρεΓ&ίηΓε 
οί ώε ο&ΙοήηιείεΓ ογ ίη8η1ηί6(16ο(1γ (Κ), 

ΐV^ ί8 ώε ^εηί (1ί88ίρηί6(1 6γ ΐ6ε ίηη ^εηίεΓ ηηίί ίο ιηηίηίηίη εηε6 ίεηιρεΓηίηΓε (ΙίίίεΓεηεε ίη 
εςηίΙΛπηηι. 

4.2 Τε8ΐ ιηεΙΙιοίΙ 

4.2.1 Τ66 Γ6ίΓί§εΓηίίοη ηηίί ί8 είώεΓ ίίίί6(1 ίο η οηΙοΓίιηείεΓ 6οχ, ογ ώε ίη8η1ηί6(1 6ο(1γ οί η ηηίί οί 

ίΓηη8ροΓί εςηίριηεηί. 

Ιη 6ηε6 εη86, ώε ^εηί Ιεηΐίη^ε ί8 Γη6η8ηΓ6(1 ηί ά 8ίη§ΐ6 ιηεηη \νη11 ίεηιρεΓηίηΓε ρποΓ ίο ώε 
εηρηείίγ ί68ί. Αη ηπώηιείίεηΐ εοττεείίοη ίηείοΓ, 6η86(1 ηροη ώε εχρεπεηεε οί ώε ί68ίίη§ 8ίηίίοη, 
ί8 Γηη(ΐ6 ίο ίη1(6 ίηίο ηεεοηηί ίΗε ηνοΓη^ε ίεηιρεΓηίηΓε οί ώε \νη1ΐ8 ηί εηεΗ ώεπηηΐ εςηίΙΛπηηι 
(1ηΓίη§ ώε (Ιείεπηίηηίίοη οί ώε είίεείίνε Γ6ίΓί§6Γηίίη§ εηρηείίγ. 

Ιί ί8 ρΓείεΓη^Ιε ίο η86 η εη1ί6Γηί6(1 εηΙοπηιείεΓ 6οχ ίο ο6ίηίη ΓηηχίηιηΓη ηεεηΓηεγ. 

Μεη8ηΓ6Γη6ηί8 ηη(1 ρΓθθ6(1ηΓ6 86η1166 η8 (ΐ68εΓί66(1 ίη ρηΓη§Γηρ68 1.1 ίο 2.1.8 η6ον6; 6ο(ν6ν6Γ, ίί 
ί8 8ηίίιοί6ηί ίο Γη6η8ηΓ6 11 ί66 6εηί 1εη]ίη§6 οηΐγ, ΐ66 νηΐηε οί ί6ί8 εοείίιείεηί 66ίη§ (1είίη6(1 6γ 
ί66 ίο11ο(νίη§ Γ6ΐηίίοη86ίρ: 



ΔΤιη 


(ν66Γ6: 

λΥ ί8 ί66 66ηίίη§ ροννοΓ (ίη \νη68) (1ί88ίρηί6(16γ ί66 ίηίεπιηΐ 66ηί6Γ ηη(1 ίηη8; 

ΑΤ„, ί8 ΐ66 (ΙίίίεΓεηεε 66ί(ν66η ΐ6ε ηιεηη ίηίεπιηΐ ίεηιρεΓηίηΓε Γ, ηη(1 ΐ66 ιηεηη εχίεπιηΐ 
ί6Γηρ6ΓηίηΓ6 Τ^', 

υ ί8 ί66 66ηί ί1ο\ν ρεΓ (ΐ6§Γ6ε οί (ΙίίίεΓεηεε 66ί(ν66η ί66 ηη ίεηιρεΓηίηΓε ίη8ί(ΐ6 ηη(1 οηί8ί(1ε ΐ66 
εηΙοπΓηείεΓ 6οχ ογ ηηίί οί ίΓηη8ροΓί εειηίρηιεηί Γηεη8ηΓε(1 \νίΐ6 ί66 ΓείΓί§εΓηίίοη ηηίί ίίίίε(1. 
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Τ1ΐ6 ο&ΙοήηιεΐεΓ 1)οχ ογ υηίΐ οί ΐΓ&ηδροΓΐ εςιιίριηεηΐ ίδ ρ1&εε(1 ίη ά ΐεδΐ ε1ι&πιΙ)εΓ. Ιί ά ε&ΙοπηιεΐεΓ 
Ιιοχ 18 ιΐδειΐ, υ.ΔΤ δΙιοιιΜ Ιιε ηοΐ ηιοΓε ώ&η 35% οί ΐΐιε ΐοΐαΐ Ιιε&ΐ ίίοιν ’\νο· 

ΤΙιε ε&ΙοΓίιηεΙεΓ Ιιοχ ογ υηίΐ οί ΐΓ&πδροΓΐ εςυίριηεηΐ: δΐιαίΐ Ιτε Ιιεανίΐγ ίπδΐιΐ&ΐείΐ. 

4.2.2 Ιπδίηιιηεηίαΐίοη 


Τεδΐ δΐ&ΐίοπδ δ1ι&11 Ιιε εςπίρρειΐ ινίΐΐι ίπδίταπιεηΐδ ΐο ηιε&8ΐΐΓε ώε υ ν&ΐιιε ΐο άώ &οευΓ&εγ οί ± 5%. 
Ηε&ΐ ΙταπδίεΓ 11 ιγοιι§1ι άιτ 1ε&]ί&§ε δΙιοιιΜ ηοΐ εχεεειΐ 5% οί Ιΐιε ΙοΙαΙ Ιιε&Ι ΐΓ&πδίεΓ 11ΐΓου§1ι Ιΐιε 
ε&ΙοπΓπεΐεΓ Ιιοχ ογ ϊ1ιγογι§1ι ώε ίηδπΐ&ΐειΐ Ιιοίΐγ οί ΐΐιε υηίΐ οί ΐΓ&ηδροΓΐ εςιιίριηεηΐ. ΤΙιε 
ΓείΓί§εΓ&1:ίη§ ε&ρ&είΐγ δ1ι&11 Τε (Ιεΐεπηίηείΐ ινίΐΐι άώ &οειΐΓ&εγ οί ± 5%. 

ΤΙιε ίπδΐΓυηιεηΐ&ΐίοη οί ώε ε&ΙοΓίιηεΐεΓ Τοχ ογ ιιηίΐ οί ΐΓ&πδροΓΐ εςιιίρηιεηΐ: 8ΐι&11 εοπίοττη ΐο 
ρ&Γ&§Γ&ρ1ΐδ 1.3 &η(1 1.4 &1)ονε. ΤΙιε ίο11οιν1η§ &Γε ίο Τε Γπε&δΐίΓειΙ: 

(&) Αιγ ίβηιρβΓαίιΐΓβ^: Αί Ιε&δί ίοπΓ ΐΙιεπηοΓηείεΓδ υηΐίοπηίγ (ϋδΐτΐΐιιιίείΐ &ί ίΐιε ίηΙεί ίο ίΐιε 
εν&ροΓ&ίοΓ; 

Αί Ιε&δί ίοπΓ ίΙιεπηοΓηείεΓδ υηΐίοπηίγ (ϋδίτΛιιίείΙ &ί ίΐιε οιιίΙεί ίο ίΐιε εν&ροΓ&ίοΓ; 

Αί Ιε&δί ίοιίΓ ΐΙιεΓΓποΓπείεΓδ ιιηίίοπηίγ (ϋδίτίΤϋίείΙ &ί ίΐιε &1 γ 1η1εί(δ) ίο ίΐιε 
ΓείΓΐ§εΓ&ί1οη ιιηΐί; 

ΤΙιε ίΙιεΓΓποΓπείεΓδ δΐιαίΐ Τε ρΓοίεείειΙ &§&1ηδί Γ&(1ί&ί1οη. 

ΤΙιε &εειΐΓ&εγ οί ίΐιε ίεΓηρεΓ&ίιίΓε Γηε&δΐιπη§ δγδίεπι δΐι&ΐΐ Ιιε ± 0.2 Κ; 

(Ο) Εηβν§γ οοηαηιηρίίοη: ΙπδίηΐΓπεηίδ δΐιαίΐ Οε ρΓονΙΟεΟ ίο Γηε&δΐίΓε ίΐιε εΐεείπε&ΐ εηεΓ§γ ογ 
ίιιεί εοηδίΐΓπρίίοη οί ίΐιε Γε&ίβεΓ&ίΙοη υηΐί. 

ΤΙιε εΐεείτίεαΐ εηεΓ§γ &ικ1 ίιιεί εοηδυπιρΐΐοη δΐιαίΐ Οε Οείεπηίηείΐ ινίίΐι άώ &εευΓ&εγ οί 
±0.5%; 

(ε) 8ρββά ο/νοίαίίοη·. ΙπδίηΐΓπεηίδ δΙι&Π Οε ρΓονΙΟεά ίο Γηε&δΟΓε ίΐιε δρεεΟ οί Γοίαίΐοη οί 
ίΗε εοΓπρΓεδδΟΓδ αηΟ εΐΓειι1&ίίη§ ίαπδ ογ ίο αΐίοιν ίΐιεδε δρεεΟδ ίο Οε εαΙευΙαΐεΟ ννΙιεΓε 
(ΙίΓεεί Γπε&δυΓεΓπεηί ίδ ίηιρΓ&είΙς&Ι. 

ΤΙιε δρεεΟ οί Γοί&ίΐοη δΐιαίΐ Οε Γπε&δυΓείΙ ίο &η &εευΓ&ογ οί±1%; 

(0) ΡΓβίΧΜΓε: Ηί§1ι ρΓεεΙδΙοη ρΓεδδΠΓε §&ο§εδ (&εοιΐΓ&ίε ίο ± 1%) 8ΐι&11 Οε ίιίίειΐ ίο ίΐιε 
εοτκΙεηδεΓ ηπΟ εν&ροΓ&ίοΓ &ικ1 ίο ίΐιε εοιηρΓεδδΟΓ ΙηΙεί ινίιεη ίΐιε εν&ροΓ&ίοΓ 1δ ίϊίίείΐ ινίίΐι & 
ρΓεδδΟΓε Γε§υ1&ίθΓ. 

4.2.3 Τεδΐ εοΓκΙΙΐίοηδ 


(1) ΤΙιε &νεΓ&§ε &1 γ ίειηρεΓ&ίυΓε &ί ίΐιε ίηΐεί(δ) ίο ίΐιε Γείπ§εΓ&ί1οη αηΐί δΐι&ΐΐ Οε πι&ίηί&ίηε(1 
ϋί 30 °0 ± 0.5 Κ. 

ΤΙιε Γπ&χίπιιιηι ΟίίίεΓεηεε Οείινεεη ίΐιε ίεπιρεΓ&ίυΓεδ &ί ίΐιε ιν&Γτηεδί &τκ1 &ί ΐΐιε εοΜεδί 
ροίηίδ δΐιαίΐ ηοί εχοεεΟ 2 Κ. 

(ϋ) Ιπδΐίΐε ίΐιε εαΙοπΓπείεΓ Οοχ ογ ίΐιε ίπδΐιΐ&ίείΐ ΟοΟγ οί ίΐιε ιιηΐί οί ίΓ&πδροΓί εςυίρπιεηί (αί ίΐιε 
Άπ ΙηΙεί ίο ίΐιε εναροΓ&ίοΓ): ίΙιεΓε δΐιαίΐ Οε ίΙίΓεε ΙενεΙδ οί ίειηρεΓ&ίυΓε Οείινεεη - 25 °€ αηΟ 
± 12 °0 (1ερετκ1ίη§ οη ίΐιε εΙι&Γ&οίεπδίΙεδ οί ίΐιε υηίί, οηε ίεΓηρεΓ&ίιίΓε Ιενεί 1)είη§ Άί ίΐιε 
Γπίηίηιιιηι ρΓεδεπΟεΟ ίοΓ ίΐιε εΐ&δδ τεςοεδίειΐ Ογ ίΟε Γπαηιιί&είυΓεΓ ινίίΐι & ίοΙεΓ&ηεε οί 
± 1 Κ. 
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Τ1ΐ6 ηΐ6&η ίηδίάε ΐειηρεΓ&ΙχίΓε δ1ι&11 1)ε πι&ίηΐ&ίηε(1 \νί1:1ιίη ά ΐοΙεΓ&ηεε οί ± 0.5 Κ. Οιιπη§ ΐΐιε 
πιε&δΐίΓειηεηΐ οί Γείπ§εΓ&ΐίη§ ε&ρ&είΐγ, ΐΐιε Ηε&ΐ Οίδδίρ&ΐεΟ \νίΐ1ιίη ΐΐιε ο&ΙοπιηεΐεΓ Οοχ ογ ώε 
ίηδίιΙ&ΐεΟ ΟοΟγ οί ώε υηίΐ οί ΐτ&ηδροΓΐ: εςυίρηιεηΐ δ1ι&11 Οε πι&ίηΐ&ίηείΐ Άί ά εοηδΐ&ηΐ Ιενεί \νί1:1ι ά 
ΐοΙεΓ&ηεε οί ± 1%. 

\νΐιεη ρΓεδεηΙίη§ ά Γε&ί^εΓ&Ιίοη ιιηίΐ ίοΓ ΐεδΐ, Ιΐιε πι&ηιιί&εΙυΓεΓ δΐιαίΐ δυρρίγ: 

- ΟοευιηεηΙδ (1εδεπΙ)ίη§ Ιΐιε υηίΐ Ιο Οε Ιεδΐεά; 

- Α ΐεείιηίε&ΐ ΟοευιηεηΙ οιιΐΐίηίη^ Ιΐιε ρ&Γ&ιηεΙεΓδ ώαΐ: &Γε πιοδΐ ίιηροΓί&ηΙ ΐο Ιΐιε ίιιηεΐίοηίη^ οί 
ώε ιιηίΙ αηΟ δρεείίγίη§ ΐΙιείΓ αΙΙολναΟΙε Γ&η§ε; 

- ΤΙιε εΙι&Γ&εΐεπδΐίοδ οί ώε εςυίρπιεηΐ: δεπεδ ΐεδΐεά; ηπΟ 

- Α δΐ&ΐειηεηΐ &δ ΐο \ν1ιίο1ι ρπιηε ηιονεΓ(δ) δ1ι&11 Οε υδεΟ (1υήη§ ίεδίίη§. 

4.3 ΤεδΙ ρΓοοεΰυΓε 

4.3.1 ΤΙιε ΐεδΐ δ1ι&11 Οε ΟίνίΟεΟ ίηίο ί^νο πι&]ογ ρ&Γίδ, ίΐιε εοο1ίη§ ρΐι&δε ηπΟ ίΐιε ιηε&δυΓεπιεηί οί ίΐιε 
είίεεΐίνε Γείπ§εΓαίίη§ εαρ&είίγ Άί ίΙίΓεε ίηεΓε&δίη§ ίεηιρεΓ&ίυΓε Ιενεΐδ. 

(α) €οο1ίη§ ρΐι&δε; ίΐιε ίηίίίαΐ ίειηρεΓ&ίυΓε οί ίΐιε εαΙοππιείεΓ Οοχ ογ ΐΓ&πδροΓί εςυίρηιεηί δΐι&ΐΐ 
Οε 30 °€ ± 3 Κ. Ιί δΐιαίΐ ίΐιεη Οε ΙοννεΓεΟ ίο ώε ίο11ο\νίη§ ίειηρεΓ&ίυΓεδ: - 25 °0 ίοΓ - 20 °€ 
εΐ&δδ, - 13 “€ ίοΓ - 10 °0 εΐ&δδ ογ - 2 °€ ίοΓ 0 °€ εΐ&δδ; 

(0) Με&δΠΓεηιεηί οί είίεεΐίνε ΓείΓί§εΓ&ίίη§ εαρ&είίγ, αί εαείι ίηίεπι&Ι ίεηιρεΓ&ίυΓε Ιενεί. 

Α ίΪΓδί ίεδί ίο Οε ΟΒίτίεί! οιιί, ίοΓ &ί Ιε&δί ίοιίΓ ΙιοοΓδ &ί ε&εΐι Ιενεί οί ίεπιρεΓ&ίιίΓε, ιιτκΙεΓ 
οοηίΓοΙ οί ΐΐιε ΐΐιεπηοδί&ί (οί ίΐιε ΓείΓί§εΓ&ίίοη ιιηίΐ) ίο δίηΟίΙίζε ίΐιε Ιιεηί ΐΓ&ηδίεΓ Οείινεεη 
ίΐιε ίηίεποΓ ηηι! εχίεποΓ οί ίΐιε ο&ΙοππιείεΓ Οοχ ογ ιιηίΐ οί ίΓηηδροΓί εςηίρηιεηί. 

Α δεεοηι! ίεδί δΐιηΐΐ Οε ε&ΓΓίει! οηί \νίί1ιοηί ίΐιε ΐΐιεπηοδίηί ίη ορεΓηίίοη ίη οηίεΓ ίο 
Οείεπηίηε ΐΐιε ΓηηχίηιηΓη ΓείΓί§εΓ&ίίη§ εηρηείίγ, ινίίΐι ίΐιε 1ιεηίίη§ ρο\νεΓ οί ίΐιε ίηίεπιηΐ 
ΙιεηίεΓ ρΓ0(1ηείη§ ηη εςηίΙίΟπηΓη εοηΟίίίοη ηί εηεΐι ίεηιρεΓηίηΓε Ιενεί ηδ ρΓεδεπΟεΟ ίη 
ρηΓη§Γηρ1ι 4.2.3. 

ΤΙιε ΟηΓηίίοη οί ίΐιε δεεοηιΐ ίεδί δΐιηΐΐ Οε ηοί Ιεδδ ίΐιηη ίοηΓ ΙιοηΓδ. 

ΒείοΓε ε1ιηη§ίη§ ίτοιη οηε ίεηιρεΓηίηΓε Ιενεί ίο ηηοίΙιεΓ, ίΐιε Οοχ ογ ηηίί δΐιηΐΐ Οε ηιηηηηΐΐγ 
ΤείΓΟδΐειί. 

Ιί ίΐιε ΓείΓί§εΓ&ίίοη ηηίί εηη Οε ορεΓ&ίειΙ Ογ ιηοΓε ίΟηη οηε ίοΓτη οί εηεΓ§γ, ΐΟε ίεδίδ δΟηΙΙ 
Οε Γερεηίειΐ ηοεοΓ(1ίη§1γ. 

Ιί ίΟε εοΓηρΓεδδΟΓ ίδ Οπνεη Ογ ίΟε νεΟίεΙε εη§ίηε, ίΟε ίεδί δΟηΙΙ Οε εηττίειΐ οηί ηί ΟοίΟ ΐΟε 
ΓηίηίιηηΓη δρεεΟ ηηιΐ ηί ΐΟε ηοηιίηηΐ δρεεΟ οί Γοίηίίοη οί ίΟε εοηιρΓεδδΟΓ ηδ δρεείίίειΐ Ογ 
ίΟε ΓηηηηίηείηΓεΓ. 

Ιί ίΟε εοΓηρΓεδδΟΓ ίδ Οπνεη Ογ ίΟε νεΟίεΙε ηιοίίοη, ίΟε ίεδί δΟηΙΙ Οε εηττίεΟ οηί ηί ίΟε 
ηοΓηίηηΙ δρεεΟ οί Γοίηίίοη οί ίΟε εοηιρΓεδδΟΓ ηδ δρεοίίϊειΐ Ογ ίΟε ΓηηηηίηείηΓεΓ. 

4.3.2 ΤΟε δηιηε ρΓοεεάηΓε δΟηΙΙ Οε ίοΠοννειΙ ίοΓ ίΟε εηίΟηΙργ ηιείΟοιΙ (ΙεδοπΟειΙ Οείοιν, Οηί ίη ίΟίδ εηδε 
ΐΟε Οεηί ροννεΓ ιΐίδδίρηίειΐ Ογ ίΟε ενηροΓηίοΓ ίηηδ ηί εηοΟ ίεηιρεΓηίηΓε Ιενεί δΟηΙΙ ηΙδο Οε 
ΓηεηδηΓειΙ. 
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Τΐιίδ ηιεΙΙιοίΙ πι&γ, αΐΐεπι&ΐίνεΐγ, 1)ε υδείΐ Ιο ΐεδΐ τείεΓεηεε εςυίρηιεηΐ:. Ιη Ιΐιίδ εαβε, ώε είίεεΐίνε 
ΓείτίβεΓ&ΐίη^ ε&ρ&είΐγ ίδ ηιε&8ΐΐΓε(11)γ πιιι11:ίρ1γίη§ ώε πι&88 ί1ο\ν (πι) οί ώε Γεί'π§εΓ&ηΐ Ιίςυίίΐ 1)γ 
ώε (ΙίίίεΓεηοε ίη εηώ&ΐργ ι)εΐ^νεεη ΐΐιε Γείπ§εΓ&η1: ν&ροιίΓ 1ε&νίη§ ΐΐιε ιιηίΐ (Ηο) &τκ1 ΐΐιε Ιίςυίίΐ &ΐ 
ώε ίηίεΐ ΐο ώε υηίΐ (Ιΐ;). 

Το οΤΐ&ίη ώε είίεεΐίνε ΓείΓί§εΓ&ίίη§ ε&ρ&είίγ, ΐΐιε Ιιε&ί §εηεΓ&ίε(11)γ ίΐιε εν&ροΓ&ίοΓ ί&ηδ (^V(■) ίδ 
(Ιείΐυεΐείΐ. Ιί ίδ (Ιίίίίουΐί ίο πιε&8υΓε λΥί ίί ίΐιε εν&ροΓ&ίοΓ ί&ηδ &Γε άπνεη Τγ αη εχίεπι&Ι πιοίοΓ, ίη 
Ιΐιίδ ρ&ΓίίεηΙ&Γ ε&δε ΐΐιε εηΐΐιηΐργ πιεΐΐιοίΐ ίδ ηοί Γεοοηιπιεη(1ε(1. λΥΙιεη ίΐιε ίηηδ &Γε (Ιήνεη 1)γ 
ίηίεπιηΐ εΐεείπε ηιοίοΓδ, ίΐιε εΐεοίτίοη! ροννεΓ ίδ ηιεηδίίΓείΙ Τγ ηρρΓορπηίε ίηδίηιηιεηίδ \νίί1ι άώ 
ηεειίΓηεγ οί ± 3%, \νίί1ι Γε&ί§εΓηηί ί1ο\ν ηιεηδηΓεηιεηί 1)είη§ ηεεηηίε ίο ± 3%. 

ΤΙιε ΙιεηΙ Τηΐηηεε ίδ §ίνεη Τγ Ιΐιε ίοΓπιιιΙη: 


λΥο = (Ηο - 1 ι.) ηι - 

ΑρρΓορπηΙε ηιεΙΙιοίΙδ ηΓε (ΙεδεπΤεά ίη δΙηηάηΓίίδ ΙδΟ 917, Βδ 3122, ΟΙΝ, ΝΕΝ, είε. Αη εΐεείπε 
ΙιεηίεΓ ίδ ρΐηοεά ίηδίΤε ίΐιε εςηίρηιεηί ίη οΓίΙεΓ ίο οΤίηίη ίΐιε ίΐιεπηηΐ εςηίΙίΤπηηι. 

4.3.3 ΡΓεεηηΐίοηδ 

Αδ ώε ίεδίδ ίοΓ είίεεΐίνε Γείπ§εΓηίίη§ εηρηείίγ ηΓε εηττίείΐ οηί ^νίί 11 ίΐιε ίΙιεπηοδίηί οί ίΐιε 
Γείπ§εΓηίίοη ηηίί (Ιίδοοηηεοίεά, ίΐιε ίο 11 ο^νίη§ ρΓεεηηίίοηδ δΐιηΐΐ Τε οΤδεΓνείΙ: 

Ιί Ιΐιε εςηίρηιεηί Ιιηδ ά ΙιοΙ §ηδ ίη]εεΙίοη δγδίεηι, ίΐ δΐιηΐΐ Τε ίηορεΓηίίνε ( 1 ηπη§ Ιΐιε Ιεδί; 

\νίί 1 ι ηηΐοηιηΐίο οοηΐτοΐδ οί Ιΐιε τείτί^εΓηΙίοη ηηίί \ν 1 ιίο 1 ι ηηΙοηίΙ ίηάίνίίΐηηΐ εγΙίηάεΓδ (ίο Ιηηε 
Ιΐιε εηρηείίγ οί Ιΐιε Γείπ^εηΙίοη ηηίί ίο ηιοΙοΓ οηΐρυί) Ιΐιε Ιεδί δΐιηΐΐ Εε εηττίείΐ οηί \νί 11 ι Ιΐιε 
ηηηιΙ)εΓ οί ογΙίηάεΓδ ηρρΓορΓίηΙε ίοΓ Ιΐιε ίεηιρεΓηΙηΓε. 

4.3.4 ΟΙιεεΕδ 

ΤΙιε ίο11ο\νίη§ δΗοηΜ Εε νεπίίείΐ ηη(1 ίΐιε ηιεί1ιο(1δ ηδεά ίη(1ίοηίε(1 οη ΐΐιε ίεδί τεροΓΐ: 

(ί) ίΐιε ( 1 είΓ 0 δίίη§ δγδίεηι ηηά ίΐιε ίΐιεπηοδίηί ηΓε ίηηοίίοηίη§ εοττεείΐγ; 

(ίί) Ιΐιε ΓηΙε οί ηίΓ είΓοηΙηΙίοη ίδ Ιΐιηΐ δρεείίϊείΐ Τγ Ιΐιε ηιηηηίηεΙηΓεΓ. 

Ιί Ιΐιε ηίΓ είΓοηΙηίίοη οί η Γείπ§εΓηίίοη ηηίί’ δ ενηροΓηίΟΓ ίηηδ ίδ ίο Εε ηιεηδηΓείΙ, ηιείΕοάδ 
εηρηΤΙε οί ηιεηδηπη§ Ιΐιε Ιοίηΐ (ΙεΙίνεΓγ νοίηηιε δΐιηΐΐ Εε ηδεά. ΙΙδε οί οηε οί Ιΐιε τεΐενηηί 
εχίδΙίη§ δΙηηάίΐΓίΙδ, ί.ε. Βδ 848, ΙδΟ 5801, ΑΜΟΑ 210-85, ΑΜΟΑ 210-07, ΟΙΝ 24163, 
ΝΤΕ 36101, ΝΡ XI0.102, ΟΙΝ 4796 ίδ τεεοηιηιεηίΐείΐ; 

(ίίί) ίΐιε Γείπ§εΓηηί ηδεΟ ίοΓ ίεδίδ ίδ ίΐιηί δρεείβείΐ 6 γ ίΐιε ηιηηηίηοίηΓεΓ. 

4.4 ΤεδΙ ΓεδυΙΙ 

4 . 4.1 ΤΙιε Γείπ§εΓηίίοη εηρηείίγ ίοΓ ΑΤΡ ρηΓροδεδ ίδ ίΐιηί Γε 1 ηίίη§ ίο ίΐιε ηιεηη ΐεηιρεΓηίηΓε ηί ίΐιε 

ίηΐεί(δ) οί ΐΐιε ενηροΓηίοΓ. ΤΙιε ίεηιρεΓηίηΓε ηιεηδηπη§ ίηδίτηηιεηίδ δίιηΐΐ 6 ε ρΓοίεείείΙ η§ηίηδί 
ΓηΟίηίίοη. 

5. ΟΗΕΟΚΙΝΟ ΤΗΕ ΙΝδυΕΑΤΙΝΟ ΟΑΡΑΟΙΤΥ ΟΕ ΕΟΕΙΡΜΕΝΤ ΙΝ δΕΚΥΙΟΕ 

ΡοΓ Ι6ε ρηΓροδε οί ε6εε]ίίη§ Ι6ε ίηδη1η1ίη§ εηρηείΐγ οί εηεΡ ρίεεε οί εςηίρηιεηΐ ίη δεΓνίεε ηδ 
ρΓεδοπΡεΟ ίη ηρρεηΟίχ 1, ρηΓη^τηρΡδ 1 (6) ηηΟ 1 (ε), ίο Ι6ίδ ηηηεχ, Ι6ε εοηιρείεηΐ ηηίΕοπΙίεδ 
ηιηγ: 
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Αρρίγ Ιΐΐ6 ιηεΐΐιοίΐδ άεδοπίιείΐ ίηρ&η§Γ&ρ1ΐ8 2.1.1 ΐο 2.3.2 οί ΐΐιΐδ &ρρετκ11χ; ογ 

Αρροίηΐ εχρεΓίδ ΐο &88ε88 ώε βίηε88 οί ΐΐιε εςιιίρπιεηί ίοΓ Γείεηίΐοη ίη οηε ογ οίΙιεΓ οί ώε 
ο&ίε§οπε8 οί ίη8ΐι1&ίε(1 εςιιΐριηεηί. Τ1ιε8ε εχρεΓί8 8ΐι&11 ί&ΐίε ίΐιε ίο11ο\ν1η§ ρ&Γί1οιι1&Γ8 ίηίο 
Ηοεουπί &η(1 8ΐι&111)&8ε ίΙιείΓ οοηοΐΓΐ8ΐοη8 οη ίηίοπη&ίΐοη &8 ίικ11ο&ίε(11)ε1ο\ν. 

5.1 ΟεηεΓ^Ι εχαιηίηαίίοη οί ίΐιε εςιιϊριηεηί 

Τ1ιΐ8 εχ&ΓπίηαίΙοη 8ΐι&11 ΐαΐίε ίΐιε ίοπη οί άπ ίη8ρεοίίοη οί ίΐιε εςυίριηεηί ίο άείεπηίηε ίΐιε 
ίο11ο\ν1η§: 

(1) ίΐιε (ΙιΐΓ&ΙιΙε ηι&ηυί&είιΐΓεΓ’8 ρΐ&ίε &ίίίχε(1 Ιιγ ίΐιε Γπαηιιί&είυΓεΓ; 

(ϋ) ώε §εηεΓ&1 (1ε8ΐ§η οί ίΐιε 1η8υ1&ί1η§ 8ΐιε&ί1ι1η§; 

(1ϋ) ίΐιε Γπείΐιοίΐ οί &ρρ11ο&ί1οη οί ίη8ΐι1&ί1οη; 

(1ν) ίΐιε η&ίοΓε αικί εοικίίίΐοη οί ώε \ν&1ΐ8; 

(ν) ώε οοπίΐίίίοη οί ίΐιε ίη8ΐι1&ίε(1 εοιηρ&Γίηιεηί; 

(ν1) ίΐιε ί1ι1ε1ίηε88 οί ίΐιε \ν&1ΐ8; 

&ικ1 ίο Γπ&ΐίε &11 &ρρΓορπ&ίε οΙ)8εΓν&ί1οη8 οοηεεΓη1η§ ΐΐιε είίεεΐΐνε 1η8υ1&ί1η§ ε&ρ&εΐίγ οί ίΐιε 
εςιιϊριηεηί. Ρογ ί1ιΐ8 ραΓρο8ε ΐΐιε εχρεΓί8 ηι&γ ο&ιΐ8ε ρ&Γί8 οί ίΐιε εςυίρηιεηί ίο Ρε (1ΐ8Γη&ηί1ε(1 &η(1 
Γεςηηε &11 (1οοηΓηεηί8 ΐΐιεγ ηιαγ ηεεά ίο οοη8η1ί (ρ1αη8, ίε8ί ΓεροΓί8, 8ρεο1Ριε&ί1οη8,1ηνο1οε8, είε.) 
ίο Ρε ρΐ&εειΐ αί ίΡεη (1ΐ8ρο8&1. 

5.2 Εχαιηΐηαίΐοη ίοΓ 3ΪΓ-Ιΐ§1ι1ηε88 (ηοί αρρΙΙεαΡΙε ίο ί&ηΡ εςηίρηιεηί) 

ΤΙιε 1η8ρεεί1οη 8ΐι&11 Ρε ηι&ιΐε Ργ άπ οΙ)8εΓνεΓ 8ί&ί1οηε(1 1η8ΐ(1ε ίΐιε εςηίρηιεηί, \ν1ι1ο1ι 8ΐια11 Ρε 
ρΐαεειΐ 1η ά 1)π§1ιί1γ-111ηηι1η&ίε(1 άυοά . Αηγ ηιείΡοιΙ γ1ε1(11η§ ηιοΓε &οειΐΓ&ίε Γε8η1ί8 ηιαγ Ρε ιΐ8ε(1. 

5.3 Οεεΐ8ΐοη8 

(I) Ιί ίΐιε οοηο1η8ΐοη8 Γε§&Γ(11η§ ίΐιε §εηεΓ&1 εοηιΐΐίΐοη οί ίΐιε Ροιίγ &Γε ί&νοιίΓ&ΡΙε, ίΐιε 
εςηίρηιεηί ηι&γ Ρε Ρερί 1η 8εΓν1οε &8 1η8ΐι1&ίε(1 εςηίρηιεηί οί 1ί8 1η1ί1&1 ο1&88 ίοΓ ά ίιιΓίΙιεΓ 
ρεήοιΐ οί ηοί ηιοΓε ίΐι&η ίΙίΓεε γε&Γ8. Ιί ίΐιε οοηο1ιΐ8ΐοη8 οί ίΐιε εχρεΓί ογ εχρεΓί8 &Γε ηοί 
δοοερίαΡΙε, ίΡε εςηίρηιεηί Γη&γ Ρε Ρερί 1η 8εΓν1οε οηΐγ ίο11οιν1η§ ά 8&ίΐ8ί&είθΓγ 
Γηε&8ηΓεΓηεηί οί ΐΐιε Κ εοείίΐεΐεηί &οοοΓ(11η§ ίο ΐΐιε ρΓοεειΙιίΓε (1ε8εΓΐΙ)ε(1 1η ρ&Γ&§Γ&ρ1ΐ8 
2.1.1 ίο 2.3.2 οί ί1ιΐ8 αρρεηιΐΐχ; Ιί ηιαγ ίΐιεη Ρε Ρερί 1η 8εΓν1οε ίοΓ ά ίΙΐΓίΙιεΓ ρεποιΐ οί 8ΐχ 
γε&Γ8. 

(II) Ιη ίΐιε ο&8ε οί Ιιε&νΐΐγ 1η8η1&ίε(1 εςηίρηιεηί, Ιί ίΡε εοηο1η8ΐοη8 οί άώ εχρεΓί ογ εχρεΓί8 8ΐιο\ν 
ίΐιε Ροιίγ ίο Ρε ηη8η1ί&1)1ε ίοΓ ]ίεερ1η§ 1η 8εΓν1οε 1η 1ί8 Ιηΐίΐαΐ ε1&88 ίιηί 8η1ί&1)1ε Ρογ 
εοηί1ηη1η§ 1η 8εΓν1εε &8 ηοΓτηαΙΙγ 1η8ΐι1&ίε(1 εςηίρηιεηί, ίΐιεη ίΐιε Ροάγ ηι&γ Ρε Ρερΐ 1η 
8εΓν1οε 1η άώ &ρρΓορή&ίε ο1&88 Ρογ ά ΡιΐΓίΙιεΓ ίΙίΓεε γε&Γ8. Ιη ί1ιΐ8 ο&8ε, ΐΐιε (1ΐ8ί1η§ηΐ8ΐι1η§ 
Γη&Γΐί8 (&8 1η &ρρεη(11χ 4 οί ΐ1ιΐ8 &ηηεχ) 8ΐι&11 Ρε ο1ι&η§ε(1 &ρρΓορή&ίε1γ. 

(III) Ιί ίΐιε εςηίρηιεηί οοη8ΐ8ί8 οί ιιη1ί8 οί 8εΓΐ&11γ-ρΓθ(1ηοε(1 εςηίρηιεηί οί ά ρ&ΓίΙεηΙ&Γ ίγρε 
8&ίΐ8ίγ1η§ ίΐιε ΓεςιιΐΓεΓηεηί8 οί &ρρεη(11χ 1, ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 6, ίο ΐ1ιΐ8 &ηηεχ &η(11)ε1οη§1η§ ίο οηε 
οινηεΓ, ίΡεη 1η Ηΐΐιΐΐίΐοη ίο άώ 1η8ρεοί1οη οί ε&εΐι ηηΐί οί εςυίρηιεηί, ίΐιε Κ εοείίϊεΐεηί οί 
ηοί 1ε88 ίΡ&η 1% οί ίΐιε ηηηιΡεΓ οί ηη1ί8 Ιηνοίνειΐ, ηι&γ Ρε Γηε&8ΐΐΓε(11η εοηίοπηίίγ ινίίΐι ΐΐιε 
ρΓονΐ8ΐοη8 οί 8εοί1οη8 2.1, 2.2 αηιΐ 2.3 οί ί1ιΐ8 αρρεηιΐΐχ. Ιί ίΐιε Γε8ΐι1ί8 οί ίΐιε εχ&Γη1η&ί1οη8 
αηιΐ Γηε&8ΐΐΓεΓηεηί8 &Γε &εοερί&1)1ε, &11 ίΐιε εςηίρηιεηί 1η ςηε8ί1οη ηιαγ Ρε Ρερί 1η 8εΓν1εε &8 
1η8η1&ί1η§ εςηίρηιεηί οί 1ί8 Ιηΐίΐαΐ ο1&88 Ρογ ά ίΙΐΓίΙιεΓ ρεποιΐ οί 8ΐχ γε&Γ8. 
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6. ΥΕΚΙΡΥΙΝΟ ΤΗΕ ΕΓΓΕ€ΤΐνΕΝΕ88 ΟΓ ΤΗΕΚΜΑΕ ΑΡΡΕΙΑΝΟΕ8 ΟΕ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ 

ΙΝ 8ΕΚνΐ€Ε 

Το νεπίγ 38 ρΓ68θπΙ)6(1 ίη Ερρετκΐίχ 1, ρ3Γ3§Γ3ρ1ΐ8 1 (Ι)) 311(11 (ε), ΐο 1:1ιί8 3ηηεχ ΐΐιε είίεεΐίνεηε88 
οί ΐΐιε 1:1ιεπη3ΐ 3ρρ1ί3ηεε οί ε3ε1ι ίΐεηι οί Γείπ§εΓ3ΐε(1, ηιεο1ΐ3ηίθ3ΐ1γ Γείπ§εΓ3ΐε(! ογ 1ιε3ΐε(! 
εςυίρηιεηΐ ίη 8εΓνίεε, ώε εοηιρεΐεηΐ 3ΐιΐ1ιοπΐίε8 πΐ3γ: 

Αρρίγ Ιΐιε ηιε1:1ιο(ΐ8 (1ε8επΙ)ε(1 ίη 8εεΐίοη8 3.1, 3.2 3η(1 3.3 οίΐ1ιί8 3ρρεη(1ίχ; ογ 

Αρροίηΐ εχρεΓΐ8 Ιο 3ρρ1γ Ιΐιε ρ3Γΐίεηΐ3Γ8 (1ε8επΙ)ε(1 ίη 8εεΐίοη8 5.1 3η(1 5.2 οί Ιΐιί8 ηρρεηίΐίχ 
\ν1ιεη 3ρρ1ίεηΙ)1ε 38 \νε11 38 Ιΐιε ίο11οινίη§ ρΓονί8ίοη8: 

6.1 ΚεΜ§εΓ3ΐε(1 ε(]ΐιίριηεηί οΙΙιεΓ ί1ΐ3η ε(]ΐιίριηεηί ινΐΐΐι Ηχειΐ ειιίεείΐε 3οειιιηιιΐ3ΐθΓ8 

ΙΙ 8ΐΐ3ΐ11)ε νεπβείΐ Ιΐΐ3ΐ Ιΐιε ίη8ί(1ε ΐεηιρεΓ3ΐηΓε οί Ιΐιε εηιρίγ εςηίριηεηΐ, ρΓενίοη8ΐγ 1)Γοη§1ιΙ Ιο Ιΐιε 
οηΐ8ί(1ε ΐεηιρεΓ3ΐηΓε, ε3η Τε 1)Γοη§1ιΐ ΐο ΐΐιε Ιίηιίί ίεηιρεΓ3ίηΓε οί ΐΐιε οΐ388 ίο \ν1ιίε1ι ίΐιε εειηίρηιεηί 
1ιε1οη§8, 38 ρΓε8επ1ιε(1 ίη ΐ1ιί8 ηηηεχ, 3η(1 ηιηίηίηίηείΐ ίιείοιν ίΐιε 83ί(1 Ιίηιίί ίεηιρεΓ3ίηΓε ίοΓ 3 
ρεΓίοίΙ ί 

12ΔΓ 

8ηεη ίη3ί ΐ >- ιη ινηιεη 

ΑΓ 

ΑΤ15 ίΐιε (ΙίίίεΓεηεε Ιιείινεεη + 30 3η(1 ίΐιε 83ί(1 Ιίηιίί ίεηιρεΓ3ίηΓε, 3η(1 

ΑΤ' ί8 ίΐιε (ΙίίίεΓεηεε Οείινεεη ίΐιε ηιεηη οηί8ί(1ε ίεηιρεΓηίηΓε (1ηΓίη§ ίΐιε ίε8ί 3η(1 ίΐιε εΐ388 
Ιίηιίί ίεΓηρεΓ3ίηΓε, ίΐιε οηί8ί(1ε ίεηιρεΓηίηΓε 1ιείη§ ηοί ΙοινεΓ ί1ΐ3η + 15 °€. 

Ιί ΐΐιε Γε8υ1ί8 3Γε ηεεερίηΐιΐε, ΐΐιε εςηίρηιεηί ηιηγ Οε Ιίερί ίη 8εΓνίοε 38 ΓείΓί§εΓ3ίε(1 εςηίριηεηί οί 
ίί8 ίηίίί3ΐ οΐ388 ίοΓ 3 ίοΓίΙιεΓ ρεΓίο(1 οί ηοί ιηοΓε ί1ΐ3η ίΙίΓεε γε3Γ8. 

6.2 Μεε1ΐ3ηΐε3ΐ1γ ΓεΜ§εΓ3ΐε(1 είϊΐιΐριηεηΐ 

(ί) Εςηίρηιεηί εοη8ίΓυοίε(1 ίτοιη 2 ΐ3ηη3Γγ 2012 

Ιί 8ΐΐ3ΐ1 Οε νεΓίίίε(1 ί1ΐ3ί, \ν1ιεη ίΐιε οηί8ί(1ε ίεΓηρεΓ3ίηΓε ί8 ηοί ΙοννεΓ ί1ΐ3η + 15 °0, ίΐιε ίη8ί(1ε 
ίεΓηρεΓ3ίηΓε οί ίΐιε εηιρίγ εςηίριηεηί εηη Οε 1)Γοη§1ιί ίο ίΐιε εΐ388 ίεηιρεΓηίηΓε ινίίΐιίη η ΓηηχίηιηΓη 
ρεΓίο(1 (ίη Γηίηηίε8), 38 ρΓε8εΓίΙ)ε(1 ίη ίΐιε ίηΟΙε Οεΐονν: 


Οιιΐ5ί(1ε 

ΙειηρεΓαΙιίΓε 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

°€ 

01&58 €, Ρ 

360 

350 

340 

330 

320 

310 

300 

290 

280 

270 

260 

250 

240 

230 

220 

210 

ιηίη 

€1388 Β, Ε 

270 

262 

253 

245 

236 

228 

219 

211 

202 

194 

185 

177 

168 

160 

151 

143 

ιηίη 

€1388 Α, Β 

180 

173 

166 

159 

152 

145 

138 

131 

124 

117 

110 

103 

96 

89 

82 

75 

ιηίη 


ΤΙιε ίη8ί(1ε ίεηιρεΓηίηΓε οί ίΐιε εηιρίγ εςηίρηιεηί Γηη8ί Ιιηνε Οεεη ρΓενίοη8ΐγ 1)Γοη§1ιί ίο ίΐιε 
οηί8ί(1ε ίεΓηρεΓ3ίηΓε. 

Ιί ίΐιε Γε8η1ί8 3Γε ηεεερίηΟΙε, ίΐιε εςηίριηεηί ιηηγ Οε Εερί ίη 8εΓνίεε 38 ΓηεεΙΐ3ηίεηΙΙγ ΓείΓί§εΓ3ίε(1 
εςηίρηιεηί οί ίί8 ίηίίί3ΐ εΙη88 ίοΓ 3 ίηΓίΙιεΓ ρεΓίο(1 οί ηοί ιηοΓε ί1ΐ3η ίΙίΓεε γε3Γ8. 

(ίί) ΤΓ3η8ίίίοη3ΐ ρΓονί8ίοη8 ηρρΙίεηΟΙε ίο εςηίρηιεηί ίη 8εΓνίεε 

ΡοΓ εςηίρηιεηί εοη8ίΓαείε(1 ρποΓ ίο ίΡε (ΐ3ίε §ίνεη ίη 6.2 (ί), ίΐιε ίο11οινίη§ ρΓονί8ίοη8 8ΐΐ3ΐΙ 
3ρρ1γ: 
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Ιΐ 8ΐι&11 1)6 νεήβείΐ ώ&ΐ, '^νΐιεη ΐΐιε ουΐδίάε ΐειηρεΓ&ΙχίΓε ίδ ηοΐ 1ο\ν6Γ ώ&η +15 °€, ΐΐιε ίηδίίΐε 
ΙεηιρεΓ&ΐιίΓε οί ΐΐιε επιρΐγ εςυίριηεηΐ, ·\ν1ιίε1ι 1ι&8 1)66η ρΓενίοιίδΙγ 1)Γου§1ιΐ ΐο ΐΐιε ουΐδίάε 
ΙεηιρεΓ&ΐιίΓε, ε&η 1)61)Γου§1ιΐ \νίΐ1ιίη ά πι&χίπιιιπι ρεποί! οί δίχ ΙιοιιΓδ: 

Ιη ΐΐιε ε&86 οί εςιιίρπιεηΐ ίη ο1&8868 Α, Β ογ €, ΐο ΐΐιε πιίηίπιιιπι ίειηρεΓ&ίυΓε, &8 ρΓ68θπΙ)6(1 
ίη ΐΐιίδ Ηηηεχ; 

Ιη ίΐιε εη86 οί εςηίρηιεηί ίη εΐηδδοδ Ο, Ε ογ Ρ, ίο ίΐιε Ιίηιίί ίεηιρεΓηίηΓε, ηδ ρΓεδεπΡεά ίη ίΐιίδ 
ηηηεχ. 

Ιί ίΐιε Γ6δη1ίδ ηΓε ηεεερίηΐιΐε, ίΐιε εςηίρηιεηί ηιηγ Εε Εερί ίη δεΓνίεε ηδ ηιεείιηηίεηΐΐγ Γ6ίπ§6Γηί6(1 
εςηίρηιεηί οί ίίδ ίηίίίηΐ εΐηδδ ίοΓ ά ίηΓίΙιεΓ ρεήοίΐ οί ηοί ηιοΓε ώηη ΐΙίΓεε γεηΓδ. 

6.3 Ηε^Ιεύ εςιιΐριηεηί 

Ιί δΡηΙΙ 1)6 νεπίίείΐ ίΐιηί ίΐιε (ΙίίίεΓεηεε 1)6ί\ν66η ΐΐιε ίηδίίΐε ίεηιρεΓηίηΓε οί ίΐιε εςηίρηιεηΐ ηη(1 ίΐιε 
οηίδίίΐε ίεηιρεΓηίηΓε \ν1ιίο1ι βονεπίδ ίΐιε εΐηδδ ίο \ν1ιίο1ι ΐΐιε εςηίρηιεηί Εεΐοη^δ ηδ ρΓΟδεπΡεί! ίη 
ίΐιίδ ηηηεχ (η (ΙίίίεΓεηεε οί 22 Κ ίη ίΐιε εηδε οί εΐηδδ Α ηη(1 οί 32 Κ ίη ίΐιε εηδε οί εΐηδδ Β) εηη Εε 
ηεΙιίενείΙ ηη(1 Εε ηιηίηίηίηείΐ ίοΓ ηοί Ιεδδ ίΡηη 12 ΡοηΓδ. Ιί ΐΐιε τεδηΐίδ βγο ηεοερίηΡΙε, ΐΐιε 
εςηίρηιεηί ηιηγ Εε Εερί ίη δεΓνίεε ηδ Ιιεηίείΐ εςηίρηιεηί οί ίίδ ίηίίίηΐ εΐηδδ ίοΓ η ίηΓίΙιεΓ ρεποίΐ οί 
ηοί ΓηοΓ6 ίΡηη ίΙίΓεε γεηΓδ. 

6.4 ΤειηρεΓ3ΐιΐΓε ιηε3δΐιηη§ ροίηίδ 

ΤεηιρεΓηΐηΓε Γηεηδηπη^ ροίηίδ ρΓοίεείείΙ η§ηίηδί τηίΐίηίίοη δΐιηΐΐ Εε ρΐηεείΐ ίηδίίΐε ίΐιε Ροίΐγ ηη(1 
οηίδίίΐε ίΐιε Εοίΐγ. 

ΡοΓ Γη6ηδηΓίη§ ΐΐιε ίηδίίΐε ίεηιρεΓηίηΓε οί ίΐιε Ροίΐγ (ΤΟ, ηί Ιεηδί 2 ίεηιρεΓηίηΓε Γηεηδηπη^ ροίηίδ 
δΡηΙΙ Ρε ρΐηεείΐ ίηδίίΐε ίΡε Ροίΐγ ηί η ΓηηχίηιηΓη (Ιίδίηηεε οί 50 εηι ίτοΓη ίΡε ίτοηί (νηΐΐ, 50 εηι ίτοΓη 
ίΡε ΓΟΒΓ (ΙοοΓ ηί η Ρεί^Ρί οί η ΓηίηίηιηΓη οί 15 εηι ηη(1 η ΓηηχίηιηΓη οί 20 εηι ηΡονε ίΡε Εοογ άτ&ά. 

ΡοΓ Γηεηδηπη^ ίΡε οηίδίίΐε ίεηιρεΓηίηΓε οί ίΡε Ρο(1γ (Τε), ηί Ιεηδί 2 ίεηιρεΓηίηΓε Γηεηδηπη^ ροίηίδ 
δΡηΙΙ Ρε ρΐηεείΐ ηί η (Ιίδίηηεε οί ηί Ιεηδί 10 εηι ίτοΓη ηη οηίΟΓ (νηΐΐ οί ΐΡε Ρθ(1γ ηη(1 ηί Ιεηδί 20 εηι 
ίΓΟΓη ίΡε ηίΓ ίηΙεί οί ίΡε εοηίΙεηδΟΓ ηηίί. 

ΤΡε ίϊηηΐ Γ6η(1ίη§ δΡοηΜ Ρε ίτοητ ίΡε (νηΓηιεδί ροίηί ίηδίίΐε ίΡε Ρο(1γ ηη(1 ίΡε εοΜεδί ροίηί 
οηίδίίΐε. 

6.5 ΡΓονΐδΐοηδ εοπιπιοη ίο ΓεΜ§εΓ3ΐε(1, πιεε1ΐ3ηΐε3ΐ1γ ΓεΜ§εΓ3ΐε(1 3η(1 Ηεαίειΐ ες[ΐιΐριηεηΙ 

(ί) Ιί ΐΡε Γ6δη1ί8 ηΓ6 ηοί ηεεερίηΡΙε, ΓεΡτί^εΓηίείΙ, ηιεοΡηηίοηΙΙγ Γ6ίΓί§6Γηί6(1 ογ ΡεηίείΙ 

εςηίρηιεηί ηιηγ Ρε Ρερί ίη δεΓνίεε ίη ίίδ ίηίίίηΐ εΐηδδ οηΐγ ίί ίί ρηδδεδ ηί η ί6δίίη§ δίηίίοη ίΡε 
ίεδίδ (ΙεδεπΡείΙ ίη δεείίοηδ 3.1, 3.2 ηη(1 3.3 οί ίΡίδ ηρρεηίΐίχ; ίί ηιηγ ίΡεη Ρε Ρερί ίη δεΓνίεε 
ίη ίίδ ίηίίίηΐ εΐηδδ ίοΓ η ίηΓίΡεΓ ρεποίΐ οί δίχ γεηΓδ. 

(ίί) Ιί ίΡε εειηίρηιεηί εοηδίδίδ οί ηηίίδ οί δεήηΙΙγ-ρΓΟίΙηεείΙ Γ6ίΓί§6Γηί6(Ι, ηιεοΡηηίοηΙΙγ 

Γ6ίΓί§6Γηί6(1 ΟΓ ΡεηίείΙ εςηίρηιεηί οί ά ρηΓίίεηΙηΓ ίγρε δηίίδίγίη§ ίΡε ΓοςηίΓεηιεηίδ οί 
ηρρεηίΐίχ 1, ρηΓη^τηρΡ 6, ίο ίΡίδ ηηηεχ ηη(1 Ρ6ΐοη§ίη§ ίο οηε ολνηοΓ, ίΡεη ίη η(Ι(1ίίίοη ίο ηη 
ίηδρεείίοη οί ίΡε ίΡεπηηΙ ηρρΙίηηεεδ ίο εηδΟΓο ίΡηί ίΡείΓ ^εηοΓηΙ εοηίΐίίίοη ηρρεηΓδ ίο Ρε 
δηίίδίηείοΓγ, ίΡε είίεείίνεηεδδ οί ίΡε εοο1ίη§ ογ Ρεηίίη^ ηρρΙίηηεεδ οί ηοί Ιεδδ ίΡηη 1% οί 
ΐΡε ηηηιΡεΓ οί ηηίίδ ηιηγ Ρε (Ιείεπηίηείΐ ηί η ί6δίίη§ δίηίίοη ίη εοηίοΓΓηίίγ (νίίΡ ίΡε 
ρΓονίδίοηδ οί δεείίοηδ 3.1, 3.2 ηη(1 3.3 οί ίΡίδ ηρρεηίΐίχ. Ιί ίΡε τεδηΐίδ οί ίΡε εχηηιίηηίίοηδ 
ηη(1 οί ίΡε (Ιείεπηίηηίίοη οί είίεείίνεηεδδ ηΓε ηεεερίηΡΙε, η11 ίΡε εςηίρηιεηί ίη ςηεδίίοη 
ηιηγ Ρε Ρερί ίη δεΓνίεε ίη ίίδ ίηίίίηΐ εΐηδδ ίοΓ η ίηΓίΡεΓ ρεποίΐ οί δίχ γεηΓδ. 
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ΤΕ8Τ ΚΕΡΟΚΤ8 

Α ΐ68ΐ ΓεροΓΐ οί ΐΐιε ΐγρε &ρρΓορπ&ΐε ΐο ΐΐιε εςιιίρπιεηΐ ΐεδΐεί! 8ΐι&111)ε (!Γ&\νη υρ ίοΓ ε&εΐι ΐε8ΐ ίη 
εοηίοπηίΐγ \νίΐ1ι οηε ογ οΐΙιεΓ οί ώε ηιο(!εΐ8 1 ΐο 10 ΙιεΓειιικίεΓ. 

ΡΚΟΟΕΒϋΚΕ ΕΟΚ ΜΕΑ8υΚΙΝΟ ΤΗΕ ΟΑΡΑΟΙΤΥ ΟΕ ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΕ ΜϋΕΤΙ- 
ΤΕΜΡΕΚΑΤυΚΕ ΚΕΕΚΙΟΕΚΑΤΙΟΝ υΝΙΤ8 ΑΝΒ ΒΙΜΕΝ8ΙΟΝΙΝΟ ΜϋΕΤΙ- 
ΟΟΜΡΑΚΤΜΕΝΤ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ 

Βε£ίηΐΐΐοη8 

(&) ΜυΙίί-εοηιρ&Γίηιεηί εςυίριηεηί: Εςυίρηιεηί \νίί1ι ί\νο ογ ηιοΓε ίη8υ1&ίε(1 εοηιρ&Γίηιεηί8 ίοΓ 
ηι&ίηί&ίηίη§ ά άίίίεΓεηΐ ίεηιρεΓαίιίΓε ίη εαείι εοηιρ&Γίηιεηί; 

(1)) ΜηΙίί-ίεπιρεΓηίηΓε ηιεε1ι&ηίο&1 Γείπ§εΓ&ίίοη ηηίί: Μεείι&ηίεηΐ Γε&ί^εΓ&ίίοη ηηίί \νίί1ι 
εοηιρΓε88θΓ ηηίί εοηιπιοη 8υοίίοη ίηΙεί, οοη(1εη8εΓ ηηίί ί\νο ογ ηιοΓε εν&ροΓ&ίθΓ8 8εί ηί 
(ΙίίίεΓεηΐ ίεΓηρεΓηίηΓε8 ίη ίΐιε ν&Γίοη8 εοΓηρ&ΓίΓηεηί8 οί ΓηηΙίί-οοΓηρ&Γίηιεηί εςηίρηιεηί; 

(ο) Ηθ8ί ηηίί: Κείπ^εΓ&ίίοη ηηίί \νίί1ι ογ \νίί1ιοηί άώ ίηίε§Γ&1 ενηροΓ&ίοΓ; 

(ά) υηεοηάίίίοηείΐ εοΓηρ&Γίηιεηί: ά εοιηρ&Γίηιεηί εοη8ί(1εΓε(1 ίο Ιι&νε ηο εναροΓ&ίοΓ ογ ίοΓ 
\ν1ιίε1ι ίΐιε εναροΓ&ίοΓ ί8 ίη&είίνε ίοΓ ίΐιε ρηΓρο8ε8 οί (1ίΓηεη8ίοηίη§ ε&1οη1&ίίοη8 αηά 
εεΓίίίϊεαίίοη; 

(ε) ΜηΙίί-ίεηιρεΓ&ίηΓε ορεΓ&ίίοη: ΟρεΓ&ίίοη οί ά ΓηηΙίί-ίεηιρεΓ&ίηΓε ηιεείιαηίε&ΐ τείπ^εΓαΐίοη 
ηηίί \νίί1ι ίλνο ογ ηιοΓε ενηροΓηίθΓ8 ορεΓηίίη§ ηί άίίίεΓεηί ίεΓηρεΓηίηΓε8 ίη ηιηΐίί- 
εοΓηρηΓίΓηεηί εςηίρηιεηί; 

(ί) ΝοΓηίηηΙ ΓείΓί§εΓ&ίίη§ εηρηείίγ: ΜηχίηιηΓη ΓείΓί§εΓηίίη§ εηρηείίγ οί ίΐιε ΓείΓί§εΓ&ίίοη ηηίί 
ίη Γηοηο-ίεηιρεΓηίηΓε ορεΓηίίοη \νίί1ι ί\νο ογ ίΙίΓεε ενηροΓηίθΓ8 ορεΓηίίη§ 8ίΓηη1ίηηεοη8ΐγ ηί 
ίΐιε 8ηΓηε ίεηιρεΓηίηΓε; 

(§) Ιηάίνίίΐηηΐ ΓείΓί§εΓηίίη§ εηρηείίγ (Ριηιΐ-ενίΐρ): ΤΙιε ΓηηχίηιηΓη ΓείΓί§εΓηίίη§ εηρηείίγ οί εηεΐι 
ενηροΓηίοΓ ίη 8θ1ο ορεΓηίίοη \νίί1ι ίΐιε 1ΐ08ί ηηίί; 

(Η) Είίεείίνε ΓείΓί§εΓηίίη§ εηρηείίγ (ΡεΓί.&οζεη-ενίΐρ): ΤΕε ΓείΓί§εΓηίίη§ εηρηείίγ ηνηίΙηΕΙε ίο ίΕε 
1ο\νε8ί ίεηιρεΓηίηΓε ενηροΓηίοΓ \νΕεη ί\νο ογ ηιοΓε ενηροΓηίθΓ8 ηΓε εηεΕ ορεΓηίίη§ ίη ηιηΐίί- 
ίεηιρεΓηίηΓε ΓηοΕε, η8 ρΓε8εΓίΕε(1 ίη ρηΓη§ΓηρΕ 8.3.5. 

Τε8ΐ ρΓοεεΰϋΓε ίοΓ ιηυ11ΐ-ΙεπιρεΓ3ΐυΓε πιεεΕ3ηΐε3ΐ ΓεΜ§εΓ3ΐΐοη υηίί8 

ΟεηεΓηΙ ρΓοεεάηΓε 

ΤΕε ίε8ί ρΓοεεάηΓε 8Εη11 Εε η8 ΕεβηεΕ ίη 8εείίοη 4 οί ίΕί8 ηρρεηίΐίχ. 

ΤΕε Εθ8ί ηηίί 8Εη11 Εε ίε8ίε(1 ίη εοηιΕίηηίίοη \νίίΕ ΕίίίεΓεηί ενηροΓηίθΓ8. ΕηεΕ ενηροΓηίοΓ 8Εη11 Εε 
ίε8ίε(1 οη η 8ερηΓηίε εηΙοπηιείεΓ, ίί ηρρΙίεηΕΙε. 

ΤΕε ηοΓηίηηΙ ΓείΓί§εΓηίίη§ εηρηείίγ οί ίΕε Εθ8ί ηηίί ίη Γηοηο-ίεηιρεΓηίηΓε ορεΓηίίοη, η8 ρΓε8εΓίΕε(1 
ίη ρηΓη§ΓηρΕ 8.2.2, 8Εη11 Εε Γηεη8ηΓε(1 \νίίΕ η 8ίη§1ε εοηιΕίηηίίοη οί ί\νο ογ ίΕΓεε ενηροΓηίθΓ8 
ίηε1η(1ίη§ ίΕε 8Γηη11ε8ί ηηΕ 1ηΓ§ε8ί. 


ΤΕε ίηΕίνίΕηηΙ ΓείΓί§εΓηίίη§ εηρηείίγ 8Εη11 Εε Γηεη8ηΓε(1 ίοΓ η11 ενηροΓηίθΓ8, εηεΕ ίη ηιοηο- 
ίεηιρεΓηΐηΓε ορεΓηίίοη \νίίΕ ίΕε Εθ8ί ηηίί, η8 ρΓε8εΓίΕε(1 ίη ρηΓη§ΓηρΕ 8.2.3. 
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Τΐιίδ Ι68ΐ: δΐιαίΐ Ιιε οοηάιιοΐείΐ \νί11ι Ιλυο ογ ΙΙίΓεε εν&ροηΙοΓδ ίηε1ικ1ίη§ ώε δπι&ΐίεδΐ, Ιΐιε 1αΓ§ε8ΐ 
αικί, ίί ηεεε88&Γγ, ά ηιί(1-8ίζε(1 εναροΓ&ΙοΓ. 

Ιί Ιΐιε ΓπυΙΙί-ΐειηρεΓαΙυΓε υηίΐ εαη Ιιε ορεηίείΐ \ νί 11 ι ιηοΓε ώ&η Ιλυο εν&ροΓα1:οΓ8: 

ΤΙιε 1ΐ08ΐ: ιιηίΐ 8ΐι&11 1 )ε 1:ε8ΐ:ε(1 ^ν^ΐ11 ά εοηιΐίίη&ΐίοη οί ΐΙίΓεε εν&ροΓ&ΐθΓ8: ώε 8πι&11ε8ΐ, ώε 
1&Γ§ε8ΐ: Βίκΐ ά πιί(1-8ίζε(1 εν&ροΓ&ΐοΓ. 

Ιη Ηίΐίΐίΐίοη, οη άεπι&τκΐ οί ώε πι&ηυί&εΐιίΓεΓ, ΐΐιε 1 ΐ 08 ΐ : υηίΐ ε&η 1)ε 1:ε8ΐε(1 ορΐίοη&ΙΙγ \νίΐ1ι ά 
εοπιΐίίη&ΐίοη οί 1:^νο εν&ροΓ&1:οΓ8: ώε 1&Γ§ε8ΐ &τκ1 8ηι&11ε8ΐ. 

ΤΗε 1 : ε 8 ΐ 8 &Γε άοηε ίη ίικίερετκίεηΐ: ιηοάε απά 8ΐ:&ικ1 Ιιγ. 

8.2.2 Ρεΐεηηίη&ίίοη οί ίΐιε ηοηιίη&Ι Γείτί^εΓ&ίίηκ εαραείίν οί ίΐιε 1 ΐ 08 ΐ: ιιηίΐ: 

ΤΗε ηοΓπίη&Ι Γείπ§εΓ&Ιίη§ ε&ραείΐγ οί Ιΐιε 1 ΐ 08 ΐ : ιιηίΙ ίη πιοηο-ΙεηιρεΓηΙηΓε ορεΓηΐίοη 8ΐιη11 1)ε 
ηιεη8ηΓε(1 \νί11ι ά 8ίη§1ε εοηιΐιίηηΐίοη οί ί\νο ογ ΐΙίΓεε ενηροΓηΐθΓ8 ορεΓηΙίη§ 8ίηιη11ηηεοιΐ8ΐγ ηΐ Ιΐιε 
8&ηιε ΐεηιρεΓηΐυΓε. Τ1ιί8 ΐε8ΐ 8ΐι&111)ε εοηάιιεΐείΐ ηΐ - 20 °€ ηπΟ ηΐ 0 °€. 

ΤΙιε ηίΓ ίηίεΐ ΙεηιρεΓηΐιίΓε οί Ιΐιε 1 ΐ 08 ΐ ηηίΐ 8ΐιη11 Οε + 30 °0. 

ΤΗε ηοηιίηηΐ ΓείΓί§εΓηΙίη§ εηρηείΐγ ηΐ - 10 °0 8ΐιη11 Οε εηίευίηίείΐ Ογ ΙίηεηΓ ίηΙεΓροΙηΙίοη ίτοπι ΐΟε 
οηρηοίΙίε8 ηΐ - 20 °€ ηηΟ 0 °€. 

8.2.3 ΡεΐεΓΓηίηηίίοη οί ίΟε ίηΟίνίΟηηΙ ΓείτίκεΓηίίη ^ εηρηείίν οί εηεΟ ενηροΓηίοΓ 

ΤΟε ίηΟίνίΟυηΙ Γείπ§εΓ&ΐίη§ εηρ&είΐγ οί εηοΟ ενηροΓ&ΐοΓ 8ΐι&11 Οε ηιε&8ηΓε(1 ίη 8θ1ο ορεΓηΐίοη 
\νίΐ1ι ώε 1ΐ08ΐ: ηηίΐ. ΤΟε 1:ε8ΐ: 8ΐι&11 Οε εοηΟηοΐεΟ ηΐ - 20 °€ ηηΟ 0 °€. ΤΟε ηίΓ ίηίεΐ ίεηιρεΓηίηΓε οί 
ίΟε Γείπ§εΓηίίοη ηηίΐ 8ΐι&11 Οε + 30 °€. 

ΤΟε ίηΟίνίΟηηΙ Γε1τί§εΓηίίη§ εηρηείίγ ηί - 1 0 °€ 8ΐιη11 Οε εηίεηΐηίείΐ Ογ ΙίηεηΓ ίηίεΓροΙηίίοη ίτοητ 
ίΟε οηρηοίίίε8 ηί 0 °€ ηη(! - 20 °€. 

8.2.4 Τε8ΐ οί ΐΟε Γεηιηίηίη^ είίεεΐίνε Γείη^εΓηΐίη^ εηρηείΐίε8 οί ά 8εΐ οί ενηροΓηΐθΓ8 ίη ηιηΐΐί- 
ΐεηιρεΓηΐηΓε ορεΓηΐίοη ηΐ ά τείεΓεηεε Οεηΐ ΙοηΟ 

ΤΟε Γεηιηίηίη§ είίεεΐίνε Γείπ§εΓηΐίη§ εηρηείΐγ 8ΐιη11 Οε ηιεη8ηΓε(1 ίοΓ εηεΟ ίε8ίε(1 ενηροΓηΐοΓ ηΐ 
- 20 °€ λνίΐΟ ΐΟε οΐΟεΓ ενηροΓηίθΓ(8) ορεΓηίίη§ ηηΟεΓ εοηΐΓοΙ οί ά ί1ιεπηο8ΐηί 8εΐ ηΐ 0 °0 \νίί1ι ά 
ΓείεΓεηεε Οεηΐ ΙοηΟ οί 20% οί ΐΟε ίηΟίνίΟηηΙ Γείπ§εΓηΐίη§ εηρηείΐγ ηΐ - 20 °0 οί ΐΟε ενηροΓηΐοΓ 
ίη ςηε8ΐίοη. ΤΟε ηίΓ ίηίεΐ ΐεηιρεΓηΐηΓε οί ΐΟε 1ΐ08ΐ ηηίΐ 8ΐιη11 Οε + 30 °0. 

ΡοΓ ΓηηΙΐί-ΐεηιρεΓηΐηΓε Γείπ§εΓηΐίοη ηηίΐ8 ννίΐΟ ηιοΓε ΐΟηη οηε εοηιρΓε88θΓ 8ηο1ι η8 εη8εη(1ε 
8γ8ΐεηΐ8 ΟΓ ηηίΐ8 \νίΐ1ι ΐ\νο-8ΐη§ε εοΓηρΓε88ίοη 8γ8ΐεΓη8, ννΟεΓε ΐΟε ΓείΓί§εΓηΐίη§ οηρηοίΐίε8 εηη Οε 
8ίΓηη1ΐηηεοη8ΐγ ΓηηίηΐηίηεΟ ίη ΐΟε ίτοζεη ηηΟ εΟίΠεΟ εοΓηρηΓίΓηεηΐ8, ΐΟε Γηεη8υΓεΓηεηί οί ΐΟε 
είίεεΐίνε ΓείΓί§εΓηίίη§ εηρηείΐγ, 8ΐιη11 Οε Οοηε ηΐ οηε ηΟΟίΐίοηηΙ Οεηΐ ΙοηΟ. 

8.3 Βΐιηεηκΐοηΐη^ εεΓίΐβε^ίΐοη οί ΓεΜ§εΓ3ίε(1 ιηιιΙίΐ-ίειηρεΓ^ίυΓε εηυΐριηεηί 

8.3.1 ΟεηεΓηΙ ρΓοεεΟηΓε 

ΤΟε ΓείΓί§εΓηΐίη§ εηρηείΐγ ΟεΓηηηΟ οί ΓηηΙΐί-ΐεηιρεΓηΐηΓε εςηίρηιεηΐ 8ΐιη11 Οε 1)η8ε(1 οη ΐΟε 
ΓείΓί§εΓηΐίη§ εηρηείΐγ Οεηιηηίΐ οί Γηοηο-ΐεηιρεΓηΐηΓε εειηίρηιεηΐ η8 ΟείιηεΟ ίη ΐ1ιί8 ηρρεηΟίχ. 

ΡοΓ ΓηηΙΐί-οοΓηρηΓΐΓηεηΐ εςηίρηιεηΐ, η Κ εοείβείεηΐ 1ε88 ΐΡηη ογ εςηηΐ ΐο 0.40 λΥ/ηι^.Κ ίοΓ ΐΡε 
οηΐεΓ ΟοΟγ η8 η \ν1ιο1ε 8ΐιη11 Ρε ηρρΓονεΟ ίη ηεεοΓίΙηηοε \νίΐΡ 8ηΡ8εοΐίοη8 2 ΐο 2.2 οί ΐΡί8 
ηρρεηΟίχ. 
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Τ1ΐ6 ίηδίιΐ&ΐίοη ο&ρ&οίΐίεδ οί ώε οιιΐεΓ 1)0(1γ \ν&1ΐ8 8ΐι&111)ε ε&ίειιΐ&ΐείΐ ιΐ8ίη§ ΐΐιε Κ εοείΤιείεπΐ οί 
Ιΐιε Ιιοάγ αρρΓονείΙ ίη αεεοΓίΙαηεε λνίΐΐι Ιΐιί8 Α^τεεηιεηΙ. ΤΙιε ίη8ΐι1&Ιίοη ε&ρ&εί1:ίε8 οί ώε ίηΐεπι&Ι 
(1ίνί(1ίη§ \να1ΐ8 8ΐια111)ε εαίευί&ΐείΐ ιΐ8ίη§ Ιΐιε Κ εοείίϊείεη1:8 ίη Ιΐιε Ιηΐιΐε ίη ρηΓη^τηρΙι 8.3.7. 

ΡοΓ ί88ηηηοε οί ηη ΑΤΡ εεΓίίίίε&ΐε: 

ΤΡε ηοηιίηηΐ Γε1τί§εΓηΐίη§ εηρηείΐγ οί ώε ηιηΙΐί-ΐεηιρεΓ&ΐηΓε Γείπ§εΓηΐίοη ηηίΐ 8ΐιη11 Ρε ηΐ 
1ε&8ΐ εςηηΐ ίο ΐΡε Ρεηΐ 1θ88 ΐ1ΐΓοη§1ι ΐΡε ίηΐεπιηΐ (1ίνί(1ίη§ ηη(1 οηΐεΓ Ροίΐγ \ν&1ΐ8 οί ώε 
εςηίρηιεηΐ &8 η \νίιο1ε ηιηΙΐίρΙίείΙ Ργ ώε ίηεΐοΓ 1.75 η8 8ρεείίίε(! ίη ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 3.2.6 οί 
Ιΐιί8 ηρρεηάίχ. 

Ιη εηοΡ οοηιρηΓίηιεηΐ, ΐΡε εηίεηΐηΐείΐ Γεηι&ίηίη§ είίεεΐίνε Γείπ§εΓηΐίη§ εηρηείΐγ ηΐ ώε 
1ο\νε8ΐ ΐεηιρεΓηΐηΓε οί εηεΐι ενηροΓ&ΐοΓ ίη ηιηΙΐί-ΐεηιρεΓηΐηΓε ορεΓηΐίοη 8ΐιη11 6ε §ΓεηΐεΓ 
Ι6ηη ΟΓ εςηηΐ ίο Ι6ε ηιηχίηιηηι Γείπ§εΓηΐίοη άεηιηηίΐ οί ΐ6ε εοηιρηΓίηιεηΙ ίη Ι6ε ηΐ08ΐ 
ηηίηνοηΓηΡΙε εοη(1ίΙίοη8, η8 ρΓε8επ6ε(1 ίη ρηΓη§Γηρ68 8.3.5 ηηά 8.3.6, ηιηΙΙίρΙίείΙ 6γ Ι6ε 
ίηεΙΟΓ 1.75 η8 8ρεείίίε(1 ίη ρηΓη§Γηρ6 3.2.6 οί Ι6ί8 ηρρεηάίχ. 

8.3.2 Οοηίοηηίίν οίΐ6ε εηίίΓε Ροάν 


Τ6ε οηΐεΓ 6ο(1γ 86η11 6ηνε ά Κ νηΐηε Κ < 0.40 ’\ν/ηι^.Κ. 

Τ6ε ίηίεπιηΐ 8ηΓίηεε οί ίΡε ΟοΟγ 86η11 ηοί νηΓγ 6γ ηιοΓε ίΡηη 20 %. 
Τ6ε εςηίρηιεηί 86η11 εοηίοΓηι ίο: 

ΡηοΜίηαΙ > 1.75 * Κ,,ούγ * δΐ,οάν * ΔΤ 


.3.3 


λνΡεΓε: 

ΡηοιηϊηΒΐ 18 ΐ6ε ηοΓηίηηΙ Γείπ§εΓ&ίίη§ εηρηείίγ οί ΐ6ε ηιηΙίί-ίεηιρεΓηίηΓε Γείπ§εΓ&ίίοη ηηίΐ, 

Κι,οόγ ίδ ίΡε Κ νηΐηε οί ίΡε οηίεΓ ΟοΟγ, 
δι,οίΐν ί8 ΐ6ε ίηίεπι&Ι 8ηΓίηοε οί ίΡε ίηΐΐ ΟοΟγ, 

ΑΤ ί8 ί6ε (ΙίίίεΓεηεε ίη ίεηιρεΓηίηΓε 6εί\νεεη οηί8ί(1ε ηηΟ ίη8ί(1ε ίΡε ΟοΟγ. 

ΡείεΓΓηίηηίίοη οί ί6ε Γείτί^εΓηΐίηκ ΟεηιηηΟ οί εΡίΙΙεΟ ενηροΓηΐθΓ8 

’\νίΐ6 ίΡε 6η1]ί6εη(ΐ8 ίη §ίνεη ρο8ίίίοη8, ΐ6ε Γείπ§εΓ&ίίη§ εηρηείίγ Οεηιηηίΐ οί εηεΡ εΡίΙΙεΟ 
ενηροΓηίοΓ ί8 εηίεηΐηίεά η8 ίο11ο\ν8: 

ΡοΗϊΠείΙ ί1ειη3ηί1 (^εΐιϊίΐείΐ -εοπιρ Σδι,ι^ΙΙί) Κιιοίΐγ ΔΤβχΐ + Σ (δι,ιιΐι^ Κ^3υ11^ ΑΤ^η^) 


λνΡεΓε: 

Κι,οιίγ ίδ ίΡε Κ νηΐηε §ίνεη 6γ ηη ΑΤΡ ίε8ί τεροΓί ίοΓ ίΡε οηίεΓ ΟοΟγ, 

δοΐ,ϋΐ6(ΐ-ςοιηρ ίδ ίΡε 8ηΓίηεε οί ίΡε εΡίΠεΟ εοΓηρηΓίηιεηί ίοΓ ίΡε §ίνεη ρο8ίίίοη8 οί ίΡε 6η1Μιεη(ΐ8, 
δι,ιιΐΐί ί6ε 8ηΓίηεε8 οί ίΡε 6η11{1ιεη(ΐ8, 

Κι,ι,ιι^ ηΓε ίΡε Κ νη1ηε8 οί ίΡε 6η1Μιεη(ΐ8 §ίνεη 6γ ίΡε ίηΟΙε ίη ρηΓη§Γηρ6 8.3.7, 

ΔΤβχι ί8 ίΡε (ΙίίίεΓεηεε ίη ίεΓηρεΓηίηΓε8 6εί(νεεη ίΡε ο6ί11ε(1 εοΓηρηΓίτηεηί ηη(1 + 30 °€ οηί8ί(1ε 
ίΡε 6ο(1γ, 
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8.3.4 


ΔΤίηί 18 Ιΐΐ6 (ΙίίίεΓεηοε ίη ΐεηιρεΓ&ΐιίΓεδ ΙιεΙινεεη Ιΐιε εΐιίΐΐεά εοηιρ&ΓΐηιεηΙ αικί οΙΙιεΓ 
εοΓπρ&Γΐηιεηΐδ. Ρογ ιιηεοικίίΐίοηείΐ εοιηρ&ΓΐηιεηΙδ 3. ΙεηιρεΓ&ΙυΓε οί + 20 °€ δΐιαίΐ Ρε υδεά Ρογ 
εαίευί&ΐίοηδ. 


Ρεΐεηηίη&ίίοη οΡ ίΡε ΓεΡηκεΓ&ΐίη^ Οειη&ικϊ οΡ ίτοζεη εοηιρ&Γΐ:ηιεη1:8 

ώε ΡαΙΡΡε&Οδ ίη §ίνεη ροδίΐίοηβ, ΐΡε ΓεΡπ§εΓηΐίη§ εηρηείΐγ Οεηι&ηίΐ οΡ ε&εΡ Ρτοζεη 
εοηιρ&Γΐηιεηΐ ίδ εηίεηΐηΐείΐ &8 Ρο11ο\ν8: 


Ρ 


ίτοζεη άεηι&ηά 


(δ 


ίτοζεη 


-εοηιρ 


Σδι,^ιΟ * Κι,οίγ* ΔΤ,χ, + Σ (δΜΐ, * Κ^^Ι],* ΔΤίη,) 


λνΙιεΓε: 

Κι,ο,ι^ ίδ ώε Κ νηΐηε §ίνεη Ργ ηη ΑΤΡ ΐεδΐ τεροτΡ Ρογ ΐΡε οηΐεΓ ΡοΟγ, 

δίΓοζοη-οοπρ 18 ώβ δΐίΓΡηοε οΡΐΡε Ρτοζεη εοηιρηιΡιηεηΙ Ρογ ΐΡε §ίνεη ροδίΐίοηδ οΡώε Ρηΐίίΐιεηίΐδ, 
δΜ]ί ηΓε ΐΡε δητΡηοεδ οΡ ΐΡε ΡηΙΜιεηίΙδ, 

Κι,ιιΐΐί &Γε ώε Κ νηΐηεδ οΡώε ΡηΙΡΙιεηίΙδ §ίνεη Ργ ώε ΐηΡΙε ίη ρ&Γ&§Γηρ1ι 8.3.7, 

ΔΤεχ, ίδ ΐΡε ΟίΡΡεΓεηεε ίη ΐειηρεΓηΙχίΓεδ ΙιεΐΝνεεη ώε Ρτοζεη οοτηρηΓίτηεηΙ: ηητί + 30 °€ οηΐδίΟε 
ώε ΟοΟγ, 

ΔΤίηΐ ίδ ΐΡε ΟίΡΡετεηεε ίη ΐετηρεΓηΐηΓεδ 1)ε1:\νεεη ώε ίτοζεη οοτηρηΓίιηεηί ηητί οίΡετ 
οοΓηρηΓίτηεηίδ. Ρογ ίηδηΐηίείΐ οοΓηρηΓίτηεηίδ ά ίετηρεΓηίητε οΡ + 20 °€ δΡηΙΙ Ρε ηδεΟ Ρογ 
εηίεηΐηίίοηδ. 

8.3.5 Ρεΐεηηίηηΐίοη οΡΐΡε εΡΡεεΐίνε Γείτί^εΓηΐίη^ εηρηείΐν οΡΡτοζεη ενηροΓηΐοΓδ 

ΤΡε εΡΡεεΙίνε ΓείΓί§εΓηΙίη§ εηρηείίγ, ίη §ίνεη ροδίίίοηδ οΡ ΐΡε ΡηΙίίΡεηίΙδ, ίδ εηίεηΐηίεά ηδ 
Ροΐΐοννδ: 


λνΡετε: 

Ρεττ&οζεη-εναρ 18 ίΡβ εΡΡεοίίγε ΓεΡΓί§εΓ&ίίη§ εηρηείίγ οΡ ίΡε Ρτοζεη ενηροτΕίοτ \νίίΡ ά §ίνεη 
εοηΡι§ιΐΓηΙίοη, 

Ρϊηίΐ-&οζεη-ενίΐρ 18 ίΡε ίηΟίνίΟοη! ΓεΡΓί§εΓηίίοη εηρηείίγ οΡ ΐΡε Ρτοζεη ενηροτΕίοτ ηί 
- 20 °€, 

ΡεΤΓ-εΐιϊΐΐε<ι-ενίΐρ 18 ίΡε εΡΡεοίίγε ΓεΡΓί§εΓηίίοη εηρηείίγ οΡ εηεΡ οΡίΠεΟ εγηροΓηίοΓ ίη ίΡε §ίγεη 
οοηΡι§ηΓηίίοη ηδ άεΡιηεΟ ίη ρ&Γη§ΓηρΡ 8.3.6, 

Ρϊηίΐ-εΐιϊΐΐεϋ-εν 3 ρ 18 ίΡε ίηΟίγίΟοη! ΓείΓί§εΓηίίη§ εηρηείίγ ηί - 20 °€ Ρογ εηεΡ οΡίΠεΟ εγηροΓηίοΓ. 

ΤΡίδ εηίεηΐηίίοη ητείΡοΟ ίδ οηΐγ ηρρΓΟΥεΟ Ρογ τηηΙίί-ίειηρεΓηίηΓε ιηεοΡηηίοηΙ ΓεΡτί^εΓηίίοη ηηίίδ 
\νίίΡ Ά δίη§1ε οηε-δίη§ε οοΓηρτεδδΟΓ. Ρογ ΓηηΙίί-ίετηρεΓηίηΓε ΓείΓί§εΓηίίοη ηηίίδ \νίίΡ ητοτε ΐΡηη 
οηε οοΓηρτεδδΟΓ δηεΡ ηδ εηδοηΟε δγδίεηΐδ ογ ηηίίδ ινίίΡ ί\νο-δίη§ε οοΓηρτεδδίοη δγδίεηΐδ, ΐγΡετε 
ΐΡε ΓεΡΓί§εΓηίίη§ εηρηείίίεδ εηη Ρε δίτηηΐίηηεοηδίγ ΓηηίηίηίηεΟ ίη ίΡε ίτοζεη ηηΟ ίΡε οΡίΙΙεΟ 
οοΓηρηΓίΓηεηίδ, ίΡίδ εηίεηΐηίίοη ητείΡοΟ δΡηΙΙ ηοί Ρε ηδεΟ, Ρεεηηδε ίί ινίΐΐ Ιεητί ίο ηη 
ηηάεΓεδίίιηηίίοη οΡ ίΡε εΡΡεοίίγε ΓείΓί§εΓηίίη§ οηρηοίίίεδ. Ρογ ΐΡίδ εςηίρτηεηί, ίΡε εΡΡεοίίγε 
ΓεΡΓί§εΓηΙίη§ εηρηείΐίοδ δΡηΙΙ Ρε ίηΙεΓροΙηΙείΙ Ρείινεεη ΐΡε εΡΡεοίίγε ΓθίΓί§εΓηΙίη§ εηρηοίΐίοδ 
ΓηοηδητεΟ \νίΐΡ ίινο ΟίΡΡετεοΙ Ρεηί ΙοηΟδ §ίγεη ίη ΐΡε ίοδίδ τεροτίδ ηδ ρΓεδοπΡεΟ ίη 8.2.4. 
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8.3.6 Οοηίοηηίΐν (ΪΒοΙ&Γ&ΐίοη 


Τ1ΐ6 εςυίρηιεηΐ ίβ άεεΙαΓεά ίη εοηίοπηίΐγ ίη πιιιΙΙί-ΙεηιρεΓ&ΙυΓε ορεΓ&Ιίοη ίί, ίοΓ ε&εΐι ροδίΐίοη οί 
Ιΐιε 1)ΐι1]ί1ιε&(ΐ8, απά ε&εΐι άίδΙτΛιιΙίοη οί ΙεηιρεΓ&ΙυΓε ίη Ιΐιε εοηιρηΓίηιεηΙδ: 

Ρ > 1 7 ^ * Ρ 
6 ίί - ίΓΟΖ 6 η - 6 ν 3 ρ _ 1 · / -^ ί ίΓΟΖ 6 η ( 16111311(5 

Ρ6ί'ί'-6ΐιϊ1ΐ6ί1-6ν3ρ ^ 1.75 * ΡςΗίΠείΙ (ΙεΐΏοπί! 


λνΙιεΓε: 

ΡεΓΓ &οζεη-ενίΐρ 18 ώδ είίεεΐίγε Γε1τί§εΓ&ΐίοη εηρηείΐγ οί Λε οοηδίάεΓείΙ ίτοζεη ενηροΓ&ΐοΓ ηΐ ώε 
ο1&88 ΐεπιρεΓηΙχίΓε οί ΐΐιε εοηιρ&Γΐηιεηΐ ίη ΐΐιε §ίνεη οοηίί§ηΓ&ΐίοη, 

Ρε&οΐιιΐΐεά-ενίΐρ 18 ώε είίεοΐίνε Γείπ§εΓηΐίοη εηρηείΐγ οί ώε εοηδίάεΓείΙ εΐιίΐΐείΐ ενηροΓηΐοΓ ηΐ ΐΐιε 
ο1η88 ΐεηιρεΓηΐηΓε οί ΐΐιε εοηιρ&Γΐηιεηΐ ίη ΐΐιε §ίνεη οοηίί§ηΓ&ΐίοη, 

Ρ&οζεη άεηιεηίΐ 18 ώε Γείπ§εΓ&ΐίη§ (Ιεηιηηίΐ οί ώε εοηδίάειεί! εοηιρ&Γΐηιεηΐ ηΐ ώε ο1η88 
ΐεηιρεΓηΐηΓε οί ΐΐιε εοηιρ&Γΐηιεηΐ ίη ΐΐιε §ίνεη οοηβ§ηΓηΐίοη &8 οηίεηΐηΐείΐ ηοοοΓ(1ίη§ ίο 8.3.4, 

ΡεΜΠεά ίίειηαικί ί8 Λε Γε1τί§εΓηΐίη§ (Ιεηιηηίΐ οί ΐΐιε εοηδίάειεί! εοηιρηΓίηιεηΐ ηΐ ΐΐιε ο1&88 
ΐεηιρεΓηΐηΓε οί ΐΐιε εοηιρ&Γΐηιεηΐ ίη ώε §ίνεη οοηβ§ηΓ&ΐίοη &8 εηίεηΐηΐείΐ ηοοοΓ(1ίη§ ίο 8.3.3. 

Ιΐ δΐιηΐΐ 6ε εοηδίάεΓείΙ ΐ6ηΐ η11 ΐ6ε ροδίΐίοηδ οί ΐ6ε 6η1]ί1ιεη(ΐ8 6&νε 6εεη άίηιεηδίοηείΐ ίί ΐ6ε \νη11 
ροδίΐίοηδ ίΓοηι ΐ6ε 8ηι&11ε8ΐ ίο ΐ6ε 1&Γ§ε8ΐ εοηιρηΓίηιεηΐ δίζεδ &Γε οΗεείίείΙ 6γ ίΐεΓηΐίνε ηιεώοάδ 
\ν6εΓε6γ ηο ίηρηΐ 8ΐερ ο6&η§ε ίη δηΓίηεε &Γεη ίδ §ΓεηΐεΓ Ληη 20 %. 

8.3.7 Ιηίεηιηΐ ΟίνίΟίη^ λνηΐΐδ 

Τ6επηη11θ88ε8 ΐ6Γοη§6 ίηίεπιηΐ (1ίνί(1ίη§ \νη1ΐ8 86η11 6ε εηίεηΐηίείΐ η8ίη§ ΐ6ε Κ εοείίίοίεηΐδ ίη Ι6ε 
ίο11ο\νίη§ ΐη61ε. 



Κ ϋοβ/βαΐεηί - 
Εϊχβά 

- [Ψ/ιη^.Κ] 

ΚβηιοναΜε 

Μΐηπηηηι/οαηι 

ΐΗΐεΙζηεΞΞ 

[τηπι] 

Ροη^ίΐαάίηαΐ - αΐιι ίΙοοΓ 

2.0 

3.0 

25 

Ροη§ίΙυάίη&1 - (3ΚΡ Οοοτ 

1.5 

2.0 

25 

ΤταηδνεΓδαΙ - αΐυ Οοοτ 

2.0 

3.2 

40 

ΤταηδνεΓδαΙ - (3ΚΡ Οοοτ 

1.5 

2.6 

40 


Κ εοείίίοίεηΐδ οί ηιονη61ε (1ίνί(1ίη§ \ν&1ΐ8 ίηοΐοάε η δηίεΐγ ηι&Γ§ίη ίοΓ δρεοίίίο η§είη§ ηηΟ 
ηηηνοί(1η61ε ΐ6εΓηιη11εη1ίη§ε8. 

ΡοΓ δρεοίίίο (1εδί§ηδ \νίί6 ηάΟίίίοηηΙ 6εηί ίτηηδίοΓ οηηδοίΐ 6γ ηΟΟίίίοηηΙ ΐ6επη&16π(1§εδ οοηιρηΓείΙ 
ίο Ά δί&ηΟηΓίΙ (1εδί§η, ί6ε ρηΓίίίίοη Κ οοείβοίεηί δ6η116ε ίηοΓοηδοΟ. 

8.3.8 Τ6ε ΓεςηίΓοηιεηίδ οί δοοίίοη 8 δ6η11 ηοί ηρρίγ ίο εςηίρηιεηί ρΓοΟηοεΟ 6είθΓε ί6ε εηίτγ ίηίο ίοΓοε 

οί ί6ε ΓεςηίΓεηιεηίδ ηοΟ 6&νίη§ ηη(1εΓ§οηε εςηίνηίεηί ίοδίδ ηδ ηιηΙίί-ίεηιρεΓηίηΓε εςηίρηιεηί. 
Εςηίρηιεηΐ ρΓοΟηοεΟ 6είθΓε ί6ε εηίτγ ίηίο ίοτοε οί ί6ίδ δοοίίοη τηηγ 6ε ορετηίοίΐ ίη ίηίετηηίίοηηΐ 
ίτηηδροτί 6ιιΙ τηηγ οηΐγ 6ε ΙταηδίεττεΟ ίτοτη οηε οοηηίτγ ίο ηηοίΡετ \νίΐ6 Ι6ε ηβτεετηεηΐ οί Ι6ε 
εοτηρείεηΐ ηηΐΡοτίΙίεδ οί Ι6ε οοηηίπεδ οοηεετηοίΐ. 
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ΜΟΒΕΙ. Νο. 1 Α 

Τεδΐ ΚεροΓΐ 

ΡΓερ&Γε(1 ίη εοηίοπηίΐγ \νίΐ1ι ώε ρΓονίδίοηδ οί ώε Α§Γεεπιεη1: οη ώε Ιηΐεπι&ΐίοη&Ι 0&Γπ&§ε οί 
Ρεπδ1ι&1)1ε Ροοάδΐιιίίδ &ικ1 οη ΐΐιε δρεείηΐ Εςηίρηιεηΐ: ΐο Εε υδεά Ρογ δηεΐι €&π·ί&§ε (ΑΤΡ) 

Τεδΐ ΓεροΓΐ Νο. 


δεεΙίοη 1 

δρεείίϊεηΐίοηδ οΡ ώε εςυίρηιεηΐ: (εςηίρπιεηΐ: οΐΙιεΓ ώ&η ΐηηΐίδ Ρογ ώε ο&Γπ&§ε οΡ Ιίςηίίΐ ΡοοάδΐηΡΡδ) 


ΑρρΓονεά ΐεδΐίη^ δΐηΐίοη/εχρεΓΐ:' 

Νηηιε . 

ΑίΜΓεδδ . 

Τγρε οΡ εςηίρηιεηΐ: ^ 

ΜηΡε.Κε§ίδΐΓηΙίοη ηηηιΙιεΓ.δεπηΙ ηηηιΙιεΓ 

Οηΐε οΡ ίΪΓδΐ εηΐΓγ ίηΐο δεΓνίεε. 

Τ&Γε ^.]ί§ €&ΓΓγίη§ εηρηείΐγ ^ . 

Βοάγ: 

ΜηΡε ηηίΐ ΐγρε.Μεηΐίβεηΐίοη ηηηιΕεΓ. 

ΒηίΙΙ Ργ. 

0\νηε(1 ΟΓ ορεΓηΙείΙ Ργ. 

δηΙιηιίΙΙείΙ Ργ . 

Οηΐε οΡ εοηδΐτυεΐίοη. 

Ρπηείρηΐ (ϋηιεηδίοηδ: 

Οιιΐδίίΐε: 1εη§1:1ι.πι, \νί(1ΐ1ι.πι, 1ιεί§1ιΐ. 

ΙηδΜε: 1εη§ΐ1ι.πι, ΝνίΛΙι.ηι, 1ιεί§1ι1:. 

Τοίηΐ ΡΙοοΓ ΠΓεη οΡΡοάγ . 

υδπϊιΐε ίηΙεπιηΙ νοίηηιε οΡΡοάγ. 




ηι 


. ηι 
ιη^ 


ηι 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΒΕί Νο. 1 Α (οοηΐ'ΰ) 

Τοΐ&Ι ίηδίίΐε διιΓί&οε άτ&ά 8ί οίΙ)θ(1γ . 

Τοΐ&Ι οιιΐδίίΐε 8υΓί&εε άκά οίΙ)θ(1γ 

Μεαη δΐΐΓίαεε άυ & ά : 8 = -^8,. 8^ . 

δρεείίϊε&ΐίοηδ οί ώε 1 ) 0 ( 1 γ \ν&1ΐ8: 

Τορ . 

ΒοΐΙοπι . 

8ί(1ε8. 

δΐηιείυηΐ ρεευίί&πΐίεδ οίΙιοίΙγ: ^ 

ΝιιηιΙ)εΓ, ) οί (1 οογ8 . 

ροδίΐίοηδ ) οί νεηΐδ. 

Βτκΐ (Ιίπιεηδίοηδ ) οί ίεε-1ο&(1ίη§ &ρεΓΐυΓε8. 

Αοοε88οπε8 ^. 

Κ εοείίϊοίεηΐ: =.^V/η 1 ^.Κ 


Γη 


Γη 


. Γη 


ΟβΙβίβ α8 ηβοβ55αΓγ (βχρβτί8 οηΐγ ίη ίΐιβ αα^β ο/ ί68ί8 ααννίβά οιιί ιιηάβν ΑΤΡ Αηηβχ 1, 
Αρρεηάίχ 2, 5εαίίοη5 5 οχ 6). 

Ψα§οη, ΙοΓχγ, ίχαίΐεχ, ^εητί-ίχαίΐεχ, εοηίαίηεχ, είε. 

8ίαίε 80 ΐΐΓεε ο/ ίη/οντηαίίοη. 

Ναίιιχε αηά ίΗίεΙσιε85 ο/ηιαίεήαΐ^ εοη8ίίίηίίη§ ίΗε ύοάγ \ναΙΐ5, /τοτη ίΗε ίηίεήον ίο ίΐιε εχίεηον, 
πιοάε ο/ εοη^ίηιείίοη, είε. 

1/ ίΗεχε ανε 8ην/αεε ίντεξηίαήίίε^, ^Λονν /ζονν 5,· αηά 5^ Μ^ενε άείεηηίηεά. 

Μεαί 1)0X8, βείίηεχ/αη8, είε. 
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ΜΟΒΕί Νο. 1 Β 

Τ68ΐ ΚεροΓΐ 

Ργ6Ρ&γ 6(1 ίη οοηίοπηίΐγ \νίΐ1ι ΐΐιε ρΓονίδίοηδ οί ΐΐιε Α§Γεεπιεη1: οη ώε Ιηΐεπι&ΐίοη&Ι €&ΓΠ&§ε οί 
Ρεπ8ΐι&1)1ε Ροοάδΐαίίδ απά οη Ιΐιε δρεεί&Ι ΕςηίρηιεηΙ Ιο Ρε ΙΙδεά Ρογ 8ηε1ι Ο&ττία^ε (ΑΤΡ) 

Τε8ΐ ΓεροΓΐ Νο. 

δεεΙίοη 1 

δρεείίϊε&ΐίοηδ οΡ ΐηηΐίδ Ρογ ΐΐιε οηιτί&^ε οΡ Ιίςυίίΐ ΡοοάδΐηΡΡδ 

ΑρρΓονεά ΐεδΐίη^ δΐαΐίοη/εχρειΡ:' 

Ναηιε. 

Α(ΜΓε88. 

Τγρε οΡ Ιαηΐί: ^ 

ΜηΡε.Κε^ίδΐΓ&ΐίοη ηηηιΡεΓ.δεπηΐ ηηηιΡεΓ . 

Οηΐε οΡ ίΪΓδΐ εηΐΓγ ίηΐο δεΓνίεε . 

Τ&Γε ^. ]ί§ €&ττγίη§ ε&ρηείΐγ ^.]ί§ 

Τηηΐί: 

Μ&Εε &η(1 Ιγρε.ΜεηΙίΟε&ΐίοη ηηηιΡεΓ. 

ΒηίΙΐΡγ . 

0\νηε(1 ΟΓ ορεηΙείΙ Ργ. 

δηΙιηιίΙΙείΙ Ργ . 

Οηΐε οΡ εοηδΐτηοΐίοη. 

Ρπηείρηΐ (Ιίπιεηδίοηδ: 

Οηΐδίίΐε: 1εη§ΐ1ι οΡογΙίηίΙεΓ.πι, πιη]θΓ ηχίδ.ηι, ηιίηοΓ ηχίδ.ηι 

Ιηδίίΐε: Ιεη^ΐΐι οΡ εγΙίηάεΓ.ηι, ηι&]θΓ αχίδ.ηι, ηιίηοΓ &χί8.ηι 


υδ&ΐιΐε ίηΙετΉ&Ι νοίηηιε 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΟΕΙ. Νο. 1 Β (αοηί'ΰ) 

Ιηΐετη&Ι νοίιιιηε οί ε&εΐι εοιηρ&Γΐηιεηΐ. 

Τοΐ&Ι ίηδίίΐε δΐΐΓί&εε άκά 8ί οί ΐ&ιΛ. 

Ιηδίίΐε δΟΓί&εε άκά οί ε&εΐι εοιηρ&ΓΐηιεηΙ: 8ϋ., 8ί2 

ΤοΙαΙ ουΙδίίΙε δΐΐΓί&εε άτ^ά 8;; οί Ι&ηΐί. 

Με&η 8ΐΐΓί&εε Ά^^Ά οί ΐ&ηΐ:: δ = . §,. . 

8ρεείίίο&1:ίοηδ οί Λε ΐ&ηΐί \ν&1ΐ8: ^ . 

8ΐηιε1:ιΐΓα1 ρεευίί&πΐίεδ οί Ιΐιε Ιαηΐί: ^. 

ΝιιπιΙ)εΓ, (Ιίιηεηδίοηδ Άπά άεδοπρίίοη οί ηι&η1ιο1ε8 . 

ΟεδοπρΙίοη οί πι&η1ιο1ε εονεΓδ . 

ΝιιπιΙ)εΓ, (Ιίηιεηδίοηδ &ικ1 άεδοπρΐίοη οί (1ί8ε1ι&Γ§ε ρίρίη§. 

ΝιιπιΙ)εΓ &ικ1 άεδοπρΐίοη οί ΐ&ηΐί οΓ&ίΙΙεδ . 

Αεεεδδοπεδ. 


Γη 


Γη 


Γη 


Γη 


Γη 


ΟβΙβΐ€ 05 η6αβ88ατγ (βχρβνί^ οηΐγ ίη ίΗβ οα^β ο/ ίβ5ί5 οανήβά οιιί ιιηάβν ΑΤΡ Αηηβχ 1, 
Αρρβηάίχ 2, 5βαίίοη5 5 ον 6). 

}να§οη, ΙοΓτγ, ίχαίΐβν, ^βηιί-ίχαίΐεν, αοηίαίηβν, βία. 

8ΐαΙβ 50ΗΓββ ο/ ίη/οηηαίίοη. 

ΝαίιΐΓβ αηά ΜβΙίηβ55 ο/ ιηαίβήαΡ βοη^Ιίίηίίπξ ίΐτβ ίαηΐί ν^αΙΡ, /γομ ίΗβ ίηίβήοΓ ίο ίΗβ βχίβήοΓ, 
ιηοάβ ο/ βοη^ίηιβίίοη, βία. 

1/ίΗβνβ ΟΓβ 5ΐιχ/αββ ίχΓβ§ιιΙαηίίβ5, ^Ηομ! Ηο\ν 5 ; αηά Μίβνβ άβίβηηίηβά. 
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ΜΟΒΕί Νο. 2 Α 

δεοΐίοη 2 

Με&δΐίΓειηεηΐ ίη &εεοΓ(1&ηεε ΑΤΡ, Αηηεχ 1, Αρρετκΐίχ 2, 8υΙ)-8εεΐίοη 2.1, οί ΐΐιε ονεΓ&ΙΙ 
εοείίϊείεηΐ οίΐιε&ΐ 1τ&η8ίεΓ οί εςιιίριηεηΐ οΐΙιεΓ ώ&η ΐ&η1ί8 ίοΓ Ιίςυίίΐ ίοο(ΐ8ΐιιίί8 


Τε8ΐίη§ ιηεΐΙιοίΙ: ίη8ί(1ε εοο1ίη§/ίη8ί(1ε 1ιε&ΐίη§ ' 

Ο&ΐε απά ΐίηιε οί ε1θ8υΓε οί εςιιίρηιεηΐ'8 (1 οογ8 &ικ1 οΙΙιογ ορεηίη§8:. 

ΑνεΓ&§ε8 οΙ)ΐ&ίηε(1 ίοΓ.1 ιοιιγ 8 οί εοηΐίηιιοιΐ8 ορεΓ&ΐίοη 

(ίΓοηι.α.ιη./ρ.ηι. Ιο. &.ηι./ρ.πι.): 

(&) Με&η οιιΐ8ί(!ε ΐεπιρεΓ&ΐιίΓε οίΙ)θ(!γ: .=.°€ ± 

(1)) Με&η ίη8ί(1ε ΐειηρεΓ&ΐυΓε οίίιοάγ: .Τι =.°€ ± 

(ο) Με&η ΐειηρεΓ&ΙχίΓε (ΙίίίεΓεηοε &ε1ιίενε(1: ΔΤ =. 

Μ&χίηιυηι ΙεηιρεΓαΙιίΓε 8ρΓε&(1: 

Οιιΐ8ί(1ε Ιιοάγ. 

Ιη8ί(1ε 1 ) 0 ( 1 γ. 

Τί + Τί 

Μεαη ΙειηρεΓ&ΐιίΓε οί \ν&1ΐ8 οί Ιιοάγ ——- . 

ΟρεΓ&Ιίη§ ΐειηρεΓ&ΙυΓε οί Ιιε&Ι εχε1ιαη§εΓ ^ . 

Οε\ν ροίηΐ οί &Ιιηο8ρ1ιεΓε οιιΐ8ί(1ε Ιιοάγ (1υπη§ εοηΙίηυοιΐ8 ορεΓ&Ιίοη ^ 
.°€ ± . 


ΤοΙ&Ι (ΙιΐΓ&ΐίοη οί ΐε8ΐ . 

ΟιΐΓ&ΐίοη οί οοηΐίηυου8 ορεΓ&ΐίοη. 

Ρο\νεΓ εοη8υπιε(! ίη εχε1ι&η§εΓ8: ^V1 . 

Ρο\νεΓ &1)80Γΐ)ε(11)γ ί&η8: '^2 . 

ΟνεΓηΙΙ εοείίϊείεηΐ οί ΙιεηΙ ΐΓηη8ίεΓ εηίεηΐηίείΐ Ιιγ Ιΐιε ίοΓηιηΙη: 

^ -^2 

1η8ΐαε-οοο1ιη21ε8ί ---— 

8.ΔΓ 

Ιη8ί(1ε-1ιεηίίη§ 1ε8ΐ * Κ = 

8.ΑΓ 

Κ=. λν/ηι^.Κ 


,Κ 

..Κ 

,Κ 

-Κ 

..Κ 

°€ 

°€ 

,.Κ 

,..1ι 

,..1ι 

ΔΥ 

ΔΥ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΒΕΙ. Νο. 2 Α (αοηΐ'ΰ) 

Μαχίπιαιη ειτοΓ οί πιε&δυΓεηιεηΙ: \νί11ι ΐεδΐ υκεά.% 

ΚεπιαΛδ: ^. 


(Το 1)ε εοηιρίεΐείΐ οηΐγ ίί ώε εςυίριηεηΐ άοεδ ηοΐ Ιι&νε ώεπη&Ι &ρρ1ί&ηοε8:) 

ΑοοοΓ(1ίη§ ΐο Λε &1)ονε ΐεδΐ τεδίιΐΐδ, ώε εςυίρηιεηΐ πι&γ Τε Γεοο§ηίζε(1 1)γ ηιε&ηδ οί ά εετίίβο&ΐε ίη 
&οοοΓ(1&ηοε \νίΐ1ι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεικίίχ 3, ν&1ί(1 ίοΓ ά ρεποά οί ηοΐ ηιοΓε ώηη δίχ γε&Γ8, '\νίί1ι ίΐιε 
(1ί8ίίη§ϋί8ΐιίη§ πι&Γΐί ΙΝ/ΙΚ.' 

ΗοννενεΓ, ίΐιίδ τεροΓί δΐιηΐΐ Τε νηΐίίΐ η8 η εεΓΐίίϊεηΐε οί ίγρε ηρρΓονηΙ \νίί1ιίη ίΐιε ηιεηηίη§ οί ΑΤΡ 
Αηηεχ 1, Αρρεηάίχ 1, ρηΓη§Γηρ1ι 6 (η) οηΐγ ίοΓ η ρεποά οί ηοΐ ηιοΓε ώηη δίχ γεηΓδ, ίΐιηί ίδ ηηίίΐ 


Οοηε ηί: . 

οη . . 

Τεδίίη§ ΟίίΙεεΓ 


ΟβΙβίβ α8 ηβ€β58αΓγ. 

Ρον ίη^ίάβ-αοοίίπξ ίβ8ί οηΐγ. 

1/ ίΗβ ύοάγ 15 ηοΐ ραναΐΐβίβρίρβάία, 8ρβ€ίβ> Λβ ροίηί5 αί ν^ΙτίοΗ ίΐτβ οηΐ^ίάβ αηά ίη^ίάβ 
ίβΊηρβΓαίΗΓβ8 Μ!βΓβ Μβα^ΗΓβά. 
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ΜΟΒΕί Νο. 2 Β 


δεοΐίοη 2 


Με&δΐίΓειηεηΐ, ίη &εεοΓ(1&ηεε \νίΐ1ι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρετκΐίχ 2, 8ΐιΙ)-8εεΐίοη 2.2, οί ΐΐιε ονεΓ&ΙΙ 
εοείϊϊείεηΐ οίΊιεαΙ ΐΓ&η8ίεΓ οί 1&η1ί8 ίοΓ Ιίςυίίΐ ίοο(ΐ8ΐχιίί8 


Τε8ΐ:ίη§ ιηεΐΙιοίΙ: ίη8ί(1ε 1ιε&1:ίη§ 

Ο&ΐε &ικ1 ΐίιηε οί ο1θ8ΐΐΓε οί ε(}ΐιίρηιεηί8 ορεηίη§8. 

Με&η ν&1ιιε8 οΙ)ΐ&ίηε(1 ίοΓ.1 ιοιιγ 8 οί εοη1:ίηιιοιΐ8 ορεΓ&ΐίοη 

(ίΓοηι .&.πι./ρ.ηι. ΐο.&.πι./ρ.πι.): 

(&) Με&η ου1:8ί(1ε ΐεηιρεΓ&ΐιίΓε οί ΐ&ηΐί: =.Ο ±.Κ 

(Ι)) Με&η ίη8ί(1ε ΙειηρεΓ&ΐιίΓε οί ΐ&ηΐί: 

8,η.Τ,η 


Τ:= 


Σ 


=0± 


Κ 


(ε) Με&η ΐειηρεΓ&ΙυΓε (ΙίίίεΓεηεε αείιίενείΐ: ΔΤ .Κ 

Μ&χίηιιιηι ΙειηρεΓ&ΐιίΓε 8ρΓε&(1: 

Ιη8ί(1ε Ιαηΐί.Κ 

Ιη8ί(1ε ε&εΐι εοιηρ&ΓΐηιεηΙ .Κ 

Ουΐ8ί(1ε ΐ&ηΐί .Κ 

Με&η ΐεπιρεΓ&ΐιίΓε οί ΐ&ηΐί \ν&1ΐ8 .°€ 

Τοΐ&Ι (ΙιΐΓ&ΐίοη οί 1:ε8ΐ: .1ι 

ΟιΐΓ&ΐίοη οί οοηΐίηυου8 ορεΓ&ΐίοη.1ι 

ΡολνεΓ εοη8υηιε(1 ίη εχε1ι&η§εΓ8: λΥι .λΥ 

ΡολνεΓ & 1 ) 80 Γΐ)ε (1 Ιιγ ί&η8: ^V 2 . 

ΟνεΓ&ΙΙ εοείίϊείεηΐ οί Ιιε&ΐ ΐΓ&η8ίεΓ ε&1εη1&1ε(1 Ιιγ ώε ίθΓηιη1&: 


Κ = 


8.ΔΓ 


Κ =. ’\ν/ηιΣΚ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΒΕί Νο. 2 Β (οοηΐ'ΰ) 

Μ&χίπιιιηι 6ΤΤΟΓ οί ιηε&δΐίΓεηιεηΙ λνίΐΐι Ιεδΐ ιΐδείΐ.% 

Κεπι&Γ]ί8: * . 


(Το Τε εοηιρίεΐείΐ οηΐγ ίί ώε εςιιίρπιεηΐ: Τοεδ ηοΐ Ιι&νε ώεπη&Ι &ρρ1ί&ηοε8:) 

ΑοοοΓ(1ίη§ ΐο ΐΐιε &1)ονε ΐε8ΐ Γε8ΐι1ΐ8, ΐΐιε εςιιίριηεηΐ: πι&γ 1)ε Γεοο§ηίζε(1 Τγ ηιε&η8 οί ά οεΓίίίϊε&ΐε ίη 
&οοοΓ(1&ηοε \νίΐ1ι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρετκΐίχ 3, ν&1ί(1 ίοΓ ά ρεήοίΐ οί ηοΐ πιοΓε ώ&η 8ίχ γε&Γ8, '\νίί1ι ώε 
(1ί8ίίη§ιιί8ΐιίη§ ηιεγΙ: ΓΝ/ΙΚ. ^ 

ΗολνενεΓ, ί1ιί8 τεροΓί 8ΐι&11 1)ε ν&1ί(1 &8 & οεΓίίίϊεαίε οί ίγρε αρρΓον&Ι \νίί1ιίη ίΐιε ηιε&ηίη§ οί ΑΤΡ 
Αηηεχ 1, Αρρεηάίχ 1, ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 6 (α) οηΐγ ίοΓ ά ρεποά οί ηοΐ ηιοΓε ώ&η 8ίχ γε&Γ8, ώ&ί 18 ηηίίΐ 


Οοηε ηί:. . 

οη: . Τε8ίίη§ ΟίίϊοεΓ 


1/ ίΐτβ ΐαπίί Α ηοί ραναΐΐβίβρίρβάία, ^ρβοίβ^ ίΐιβ ροίηΐ5 αί ν^ΗίαΗ ίΐτβ οιιί^ίάβ αηά ίη^ίάβ 
ΙβιηρβναίΗΓβ8 Μ!βΓβ ιηβα^ιΐΓβά. 

ΟεΙείβ α5 ηβαβ55αΓγ. 
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ΜΟΒΕΙ. Νο. 3 

δεοΐίοη 2 

Εχρ6Γΐ βεΙίΙ εΙιεεΕ οί Ιΐιε ίη8ΐι1&1:ίη§ ε&ραείΐγ οί εςυίριηεηΐ ίη βεΓνίεε ίη &εεοΓ(1&ηεε \νί11ι 
ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεικίίχ 2, βεεΐίοη 5 

ΤΗε εΐιεείί \ν&81)&8ε(1 οη ΐε8ΐ: τεροτί Νο. (1&ΐε(1. 

ί88ΐιε(1 Εγ &ρρΓονε(11:ε8ΐίη§ 8Μίοη εχρεΓΐ (η&πιε &τκ1 &(1(ΐΓε88). 

Οοικϋΐίοη \ν1ιεη εΙιεοΕεί!: 

Τορ . 

δίάε \ν&1ΐ8 . 

Επίΐ \ν&11 . 

ΒοίΙοπι. 

ΟοοΓ8 &ικ1 ορεηίη§8. 

δε&ΐ8 . 

01ε&ηίη§ (ΐΓ&ίη1ιο1ε8. 

Αιγ Ιί§1ιΙηε88 . 

Κ εοείβείεηΐ οί ώε εςυίριηεηΐ: \ν1ιεη ηε\ν (&8 8ΐιο\νη ίη ΐΕε ρΓενίοη8 ΐε8ΐ τεροΓΐ) . 

. Ψ/ΐα\Κ 

Κεπι & Γ ] ί 8 : . 


ΑοοοΓ ( 1 ίη § ΐο ώε ηΕονε ΐε 8 ΐ Γε 8 υ 1 ΐ 8 ΐΐιε εςηίρπιεηΐ πιηγ Εε Γεοο § ηίζε (1 Εγ ηιε & η 8 οί ά εετίίβο&ΐε ίη 
ηεεοΓίΙηηοε ^νίΐΕ ΑΤΡ Αηηεχ 1 , ΑρρεηΤίχ 3 , νηΐίίΐ ίοΓ ηοΐ ηιοΓε ΐΕηη ΐΕΓεε γεηΓ 8 , \νίΐΕ ΐΕε 
( 1 ί 8 ΐίη § ηί 8 Είη § ηι&Γίί ΓΝ / ΙΚ . ' 


Οοηε 3.1 . 

οη : . . 

Τε 8 ΐίη § ΟίΟεεΓ 


1 


ΟβΙβίβ α5 ηβαβ88αΓγ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΟΕΙ. Νο. 4 Α 


δεοΐίοη 3 

Οεΐεπηίη&ΐίοη οί ΐΐιε είίϊείεηεγ οί εοο1ίη§ &ρρ1ί&ηεε8 οί Γείπ§εΓ&1:ε(1 εςυίρπιεηΐ ιΐ8ίη§ ίεε ογ (Ιγυ ίεε 1)γ 
ΆΏ &ρρΓονε(11:ε8ΐ:ίη§ 8ΐ:&1:ίοη ίη &εεοΓ(1&ηεε Ννίΐΐι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεπίΐίχ 2, 8ΐιΙ)-8εε1:ίοη 3.1, 

εχεερΐ 3.1.3 (Ι)) &ικ1 3.1.3 (ε) 


Οοο1ίη§ αρρίίαπεε: 

Οε8επρ11οη οί εοο11η§ αρρίίαπεε . 

Ν&ΙοΓε οί Γείπ§εΓ&ηΙ . 

Νοπιίη&Ι Γείπ§εΓ&ηΐ ίι11ίη§ ε&ρ&είΐγ 8ρεείίϊε(1 


1)γ Γπ&ηιιί&εΙχίΓεΓ .1ί§ 

Αεΐυ&Ι ίϊ11ίη§ οί Γε1τ1§εΓ&ηΐ ιΐ8ε(1 ίοΓ ΐε8ΐ . 


Οπνε ίικ1ερεικ1εηΐ/(1ερετκ1εηΐ/πι&1η8-ορεΓ&ΐε(1' 

€οο1ίη§ αρρίίαπεε Γεηιον&ΙιΙε/ηοΐ Γειηον&1)1ε *. 

Μαηιιί&εΐιίΓεΓ. 

Τγρε, 8εΓΜ πυηιΙιεΓ . 

Υε&Γ οί Γπ&ηυί&εΐιίΓε . 

Ρί11ίη§ (Ιενίεε ((1ε8επρΐίοη, \ν1ιεΓε 8ΐΐυ&ΐε(1; 
&1ί&ο1ι (ΐΓ&\ν1η§ ίί ηεεε88&Γγ). 


1η8ΐ(1ε νεηΐϋαΐΐοη &ρρ1ί&ηεε8: 


Οε8επρ11οη (πυιηΙιεΓ οί &ρρ11&ηεε8, εΐε.) . 



ΡοννεΓ οί εΐεεΐπε ί&η8. 


.λΥ 

ΟεϋνεΓγ ταΐε. 


.ηι^/1ι 

Οίηιεη8ΐοη8 οί (1ιιεΐ8: εΓθ88-8εεΐ1οη. 

. τη^, 1εη§ΐ1ι. 

.Γη 

ΑΙγ ίηΐ&ΐίε 8εΓεεη; (1ε8οπρΐ1οη ' . 




1 


ΟβΙβίβ ί/ηοί αρρΙίααδΙβ. 
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ΜΟΟΕΙ. Νο. 4 Α (αοηί'ΰ) 

Αυΐοπι&ΐίο (Ιενίοεδ. 

Με&η ΐεηιρεΓ&ΐιίΓεδ &ΐ 1)ε§ίηηίη§ οί ΐεδΐ: 

ΙηδΜε.°€ ±.Κ 

ΟιιΙδΜε.°0 ±.Κ 

Οε\ν ροίηΐ ίη Ιεδΐ ε1ι&ηιΙ)εΓ.°€ ±.Κ 

ΡοννεΓ οί ίπίεπιαΐ 1ιε&1:ίη§ δγδΐεηι .λΥ 

Οαΐε απά Ιίιηε οί εΙοδΟΓε οί εςυίριηεηίδ άοοΓδ απά οΙΙιεΓ ορεηίη§8. 

ΚεεοΓίΙ οί ιηε&η ίηδίίΐε &τκ1 ουΐδίάε ΐεπιρεΓ&ΙχίΓεδ οί 1)0(1γ &η(1/θΓ ειίΓνε 8ΐιο\νίη§ ν&π&ΐίοη 

οί ΐΐιεδε ΐεπιρεΓ&ΐιίΓεδ \νίΐ1ι ΐίιηε. 

Κεπι&Γ]ί8: . 


ΑεεοΓ(1ίη§ Ιο ώε αΐιονε Ιεδΐ τεδυΐΐδ, Ιΐιε εςυίριηεηΐ πι&γ Ιιε Γεεο§ηίζε(1 Ιιγ ηιεαηδ οί ά εετίίίϊε&Ιε ίη 
ηεεοΓίΙηηεε \νί1ίι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεπάίχ 3, νηΐίίΐ ίοΓ ά ρεποά οί ηοΐ ηιοΓε Ιΐιηη δίχ γεηΓδ, \νί11ι Ιΐιε 
(1ί8ΐίη§ιιί8ΐιίη§ πιαΛ. 

ΗολνενεΓ, Ιΐιίδ τεροΓΐ δΐιηΐΐ 1)ε νηΐίίΐ ηδ ά εεΓίίίϊεηΐε οί ΐγρε ηρρΓονηΙ \νί11ιίη Ιΐιε ηιεηηίη§ οί ΑΤΡ 
Αηηεχ 1, Αρρεηάίχ 1, ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 6 (η) οηΐγ ίοΓ η ρεποά οί ηοΐ ηιοΓε ίΐιηη δίχ γε&Γδ, ώηί ίδ ηηίίΐ 


Οοηε ηί: 

οη: 


Τεδΐίη§ ΟίίϊεεΓ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΒΕί Νο. 4 Β 


δεοΐίοη 3 

Οεΐεπηίη&ΐίοη οί ώε είίϊείεηεγ οί εοο1ίη§ &ρρ1ί&ηεε8 οί Γεί'π§εΓ&ΐε(1 εςιιίριηεηΐ: \νίΐ1ι εαΐεεΐίε ρΐ&ΐεδ 
1)γ ΆΏ &ρρΓονε(1 ΐεδΐίη^ δΐ&ΐίοη ίη &εεοΓ(1&ηεε ^ν^ΐ11 ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεικίίχ 2, 8ΐιΙ)-8εε1:ίοη 3.1, 

εχεερΐ 3.1.3 (&) &τκ1 3.1.3 (ε) 


Οοο11η§ αρρίίαπεε: 

Οε8επρ11οη. 

ΝαΐιίΓε οί ευΐεεΐΐε 8θ1ιιΐ1οη. 

Νοηι1η&1 ειιΐεεΐΐε 8θ1ιιΐ1οη ίϊ111η§ ε&ρ&εΐΐγ 8ρεο1βε(1 

1)γ Γπ&ηυί&εΐιίΓεΓ . 

Ε&ΐεηΐ Ιιε&ΐ &ΐ ίΓεεζ1η§ ΐεηιρεΓ&ΐιίΓε 8ΐ&ΐε(11)γ πι&ηιιί&εΐιίΓεΓ.]ί3/]ί§ &ΐ 

€οο11η§ &ρρ11&ηεε Γειηον&1)1ε/ηοΐ Γεηιον&1)1ε ’ 

Οπνε ίικ1ερεικ1εηΙ/(1ερεικ1εηΙ/πι&ίη8-ορεΓ&Ιε(1' 

Μ&ηυίαεΐιίΓεΓ. 

Τγρε, 8επ&1 πυπιΙιεΓ . 

Υε&Γ οί Γπ&ηυί&εΐυΓε . 

Ειιΐεεΐΐε ρ1&ΐε8: Μ&Εε.Τγρε. 

Οίπιεη8ΐοη8 &τκ1 πιιπιΕεΓ οί ρ1&ΐε8, '\ν1ιεΓε 8ΐΐιι&ΐε(1; 

(1ί8ΐ&ηεε ίτοηι \να1ΐ8 (αΐΐ&εΐι (ΐΓ&\ν1η§) . 

ΤοΙ&Ι εοΜ Γε8εΓνε 8ΐ&1ε(1 Εγ πι&ηυί&εΐιίΓεΓ ίοΓ ίΓεεζ1η§ 

ΙεηιρεΓ&ΙχίΓε οί.Ε3 Ιο.°€ 

Ιη8ΐ(1ε νεηΐϋ&ΐΐοη &ρρ1ί&ηεε8 (ίί αηγ): 

Οε8επρΐίοη. 

Αυΐοπι&ΐΐε (1εν1εε8. 


°€ 


1 


ΟβΙβίβ ί/ηοί αρρΙίααΜβ. 
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ΜΟΟΕΙ. Νο. 4 Β (οοηί'ΰ) 

Μεοΐι&ηίο&ΐ Γείτί^εΓ&ΐοΓ (ίί &ηγ): 

Μ&]ίε.Τγρε.Νο. 

λνΙιεΓε δίΐιι&ΐεά . 

ΟοιηρΓεδδΟΓ: Μ&ΐίε.Τγρε. 

Τγρε οί άπνε. 

ΝαΙχίΓε οί Γε1τί§εΓ&η1: . 

€οικ1εη8εΓ . 

Κείπ§εΓ&1:ίη§ ε&ρ&είΐγ δΐ&ΐείΐ Τγ ΐΐιε πι&ηιιί&οΐυΓεΓ ίοΓ ώε 8ρεείίιε(1 1τεεζίη§ ΐειηρεΓ&ΐυΓε &η(1 αη 
οιιΐ8ί(1ε ΐειηρεΓ&ΐυΓε οί + 30 °€ . λΥ 

Αυΐοπι&ΐίο (1ενίοε8: 

Μ&]ίε.Τγρε. 

Οε1το8ΐ:ίη§ (ίί &ηγ). 

Τ1ιεπηο8Μ . 

ΤΡ ρΓε8808ΐ&ΐ . 

ΗΡ ρΓε8808ΐ&ΐ. 

ΚεΙίεί ν&ΐνε . 

0ΐ1ιεΓ8. 

Αεεε 880 Γγ (1ενίεε8: 

Εΐεεΐπεαΐ 1ιε&ΐίη§ (1ενίεε8 οί Ιΐιε Οοογ] οίηΙ: 

€&ρ&είΙγ Ογ Ιίηε&Γ ηιείτε οί Ιΐιε Γε8ί8ΐθΓ . 

Τίηε&Γ 1εη§ΐ1ι οί ΐΐιε Γε8ί8ΐθΓ . 

Με&η ΐεηιρεΓ&ΐιΐΓε8 &ΐ 1)ε§ίηηίη§ οί ΐε8ΐ: 

Ιη8ί(1ε.°€± 

Οϋΐ8ί(1ε.°€ ±.Κ 

° 0 ± .Κ 


■ λΥ/ηι 


.Γη 


Κ 


Οε\ν ροίηΐ ίη 1ε8ΐ εΙιαπιΟεΓ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΒΕί Νο. 4 Β (οοηΐ'ΰ) 

Ρο\ν6Γ οί ίηΙεπι&Ι Ιιεαΐίη^ δγδίεηι . 

Οαΐε απά Ιίηιε οί εΙοδΟΓε οί εςυίριηεηΐ'δ 

(1οοΓ8 &ικ1 ορεηίη§8. 

Ρεποά οί &οοιιπιυ1&ΐίοη οί εοΜ .1ι 

ΚεεοΓίΙ οί ιηε&η ίη8ί(1ε &τκ1 οιι1:8ί(1ε ΐεηιρεΓ&ΐυΓε8 οίΙ)θ(1γ 
&η(ί/θΓ οιίΓνε 8ΐιο\νίη§ ν&π&ΐίοη οί 1:1ιε8ε 1:ειηρεΓ&1χΐΓε8 

\νί11ι ιίηιε. 


Κεηι&Γ]ί8: 


ΑοοοΓ(1ίη§ Ιο Ιΐιε &1)ονε 1ε8ΐ Γε8ΐι1ΐ8, Ιΐιε εςυίρηιεηΐ ηι&γ 1)ε Γεοο§ηίζε(1 1)γ ηιε&η8 οί ά εετίίίίο&Ιε ίη 
ηεεοΓίΙ&ηοε \νί11ι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεηάίχ 3, νηΐίίΐ ίοΓ η ρεηοά οί ηοΐ ηιοΓε ώ&η 8ίχ γε&Γ8, '\νί11ι Ιΐιε 
(1ί8ΐίη§ηί8ΐιίη§ πιηΓίί. 


ΗολνενεΓ, Ιΐιί8 τεροΓΐ 8ΐι&11 1)ε ναΐίίΐ &8 ά εετίίίϊο&Ιε οί Ιγρε αρρΓοναΙ \νί11ιίη Ιΐιε ηιε&ηίη§ οί ΑΤΡ 
Αηηεχ 1, Αρρεηάίχ 1, ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 6 (α) οηΐγ ίοΓ ά ρεποά οί ηοΐ ηιοΓε Ιΐι&η 8ίχ γε&Γ8, Ιΐι&ΐ ί8 ηηΐίΐ 


Οοηε αΐ: 

οη: 


Τε8ΐίη§ ΟίίϊοεΓ 
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ΜΟΒΕί Νο. 4 € 


δεοΐίοη 3 

ΟεΙεπηίη&ΐίοη οί Ιΐιε είϊϊείεηεγ οί εοο1ίη§ αρρίί&ηεεδ οί Γε1τί§εΓ&Ιε(1 εςυίριηεηΐ: ιΐ8ίη§ Ιί^υεΟεά §&8ε8 
1)γ ΆΏ &ρρΓονε(11:ε8ΐ:ίη§ 8ΐ:&ΐίοη ίη &εεοΓ(1&ηεε ^ν^ΐ11 ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεικίίχ 2, 8ΐιΙ)-8εε1:ίοη 3.1, 

εχεερΐ 3.1.3 (α) αηά 3.1.3 (ϊι) 


€οο11η§ &ρρ11&ηεε: 

Οε8επρ11οη. 

Οπνε 1τκ1ερεη(1εηΙ/(1ερετκ1εηΐ/ηι&1η8-ορεΓαΐε(1' 
€οο1ίη§ αρρίί&ηεε Γειηον&1)1ε/ηοΙ τεπιοναίιΐε ’ 

Μ&ηιιί&εΙχίΓεΓ. 

Τγρε, 8επ&1 ηυηιΙ)εΓ . 

Υε&Γ οί Γπ&ηιιί&εΐυΓε . 

Ν&ΙυΓε οί ΓείτΙ^εΓ&ηΙ . 

ΝοΓπίηαΙ Γείπ§εΓ&ηΙ β11ίη§ εαρ&εΐΐγ 8ρεε1ίϊε(1 


1)γ Γπ&ηυί&εΐυΓεΓ .]ί§ 

Αεΐυαΐ β111η§ οί ΓείπβεηηΙ υ8ε(1 ίοΓ ΐε8ΐ .]ί§ 

Οε8επρ11οη οί Ι&ηΐί. 


Ρ1111η§ (Ιενίεε ((1ε8επρΐ1οη, \ν1ιεΓε 8ΐΐυ&ΐε(1). 

Ιη8ί(1ε νεηΐϋ&ΐΐοη &ρρ11&ηοε8: 

Οε8επρί1οη (πυπιΡεΓ, εΐε.) . 

ΡοννεΓ οί εΐεείπε &η8. 

ΟεϋνεΓγ ηΐε.ηι^/1ι 

Οίιηεη8ΐοη8 οί (1ιιεΐ8: εΓθ88-8εεΐ1οη. ηι^, 1εη§ΐ1ι .ηι 

Αυΐοπι&ΐΐε ( 1 εν 1 εε 8 . 


1 


ΟβΙβΙβ ί/ηοί αρρΙίααΜβ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΒΕί Νο. 4 € (οοηΐ'ΰ) 

Με&η ΐειηρεΓαΙιίΓεδ Άί 1)ε§ίηηίη§ οί ΙεδΙ: 

Ιηδίίΐε.°€ ±.Κ 

ΟιιΙδίάε.°€ ±.Κ 

Οε\ν ροίηΐ ίη ΐεδΐ ε1ι&ηιΙ)εΓ.°€ ±.Κ 

Ρο\νεΓ οί ίηΐεπι&Ι 1ιε&1:ίη§ δγδΐεπι.’\ν 

Ο&ΐε Βίκΐ ΐίηιε οί εΙοδίίΓε οί εςυίριηεηΐ'δ 

(1οοΓ8 &ικ1 ορεηίη§8. 

ΚεεοΓίΙ οί ηιεαπ ίη8ί(1ε απά οιι1:8ί(1ε ΙεηιρεΓ&ΙυΓε8 οί 1)0(1γ απίΙ/οΓ ευΓνε 8ΐιο\νίη§ 

ναπαΐίοη οί Ιΐιε8ε 1:ειηρεΓ&1:ιΐΓε8 λνίΐΐι Ιίιηε . 


Κεπι&Γ]ί8: 


ΑοεοΓ(1ίη§ ΐο ώε &1)ονε ΐε8ΐ: Γε8ΐι11:8, ΐΐιε εςιιίριηεηΐ πι&γ 1)ε Γεοο§ηίζε(1 1)γ ηιε&η8 οί ά εετίίίϊο&ΐε ίη 
ηεεοΓίΙηηοε \νί11ι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεηάίχ 3, νηΐίίΐ ίοΓ ά ρεποά οί ηοΐ ηιοΓε ώηη 8ίχ γεηΓ8, \νί11ι Ιΐιε 
(1ί8ΐίη§ηί8ΐιίη§ πιηΓίί. 

ΗολνενεΓ, ΐ1ιί8 τεροΓΐ 8ΐιη11 Ιιε νηΐίίΐ η8 ά εεΓίίίϊεηΐε οί Ιγρε ηρρΓονηΙ \νίΐ1ιίη ώε ηιεηηίη§ οί ΑΤΡ 
Αηηεχ 1, Αρρεηάίχ 1, ρηΓη^τηρΙι 6 (η), οηΐγ ίοΓ ά ρεποά οί ηοΐ ηιοΓε ώηη 8ίχ γεηΓ8, ώηΐ ί8 υηΐίΐ 


Οοηε ηΐ: 

οη: 


Τε8ΐίη§ ΟίίϊοεΓ 
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ΜΟΟΕΙ. Νο. 5 

δεοΐίοη 3 

Οεΐεπηίη&ΐίοη οί Λε είίϊείεηεγ οί εοο1ίη§ &ρρ1ί&ηεε8 οί πιεε1ι&ηίε&11γ Γε1τί§εΓ&ΐε(1 εςυίριηεηΐ: 
Ιιγ ΆΏ αρρΓονείΙ ΐεδίίπβ δΐ&ΐίοη ίη &εεοΓ(1&ηεε ννίΐΐι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεικίίχ 2, δΐιΐι-δεεΐίοη 3.2 

Μεείιαηίε&ΐ ΓείτίβεΓαΙίη^ αρρίί&ηεεδ: 

Οπνε ίπίΙερετκΙεηΐ/ίΙερετκΙεηΐ/πι&ίηδ-ορεΓ&ΐείΙ ’ 

Μεείι&ηίε&ΐ Γείπ§εΓ&1:ίη§ &ρρ1ί&ηεε8 Γειηον&1)1ε/ηο1: Γεηιον&ΐ3ΐε * 

Μ&ηιιί&εΙχίΓεΓ. 

Τγρε, 8επ&1 ηυπιΙ)εΓ . 

ΥεαΓ οί Γπαηιιί&εΙυΓε . 

Ν&ΙυΓε οί Γε1τί§εΓ&ηΙ αικί β11ίη§ εαρ&είΐγ. 

Είίεεΐίνε Γείπ§εΓ&Ιίη§ εαρ&είΐγ δίαΐείΐ Εγ πι&ηυί&εΙυΓεΓ ίοΓ άώ ουΐδίίΐε ΙειηρεΓ&ΐιίΓε οί + 30 °0 
&τκ1 ΆΏ ίηδίΟε ΐεπιρεΓ&ΐιίΓε οί 


0 °€.λν 

- 10 °€.λν 

-20 °€.λν 

€οιηρΓε88θΓ: 

Μαΐίε . Τγρε. 


Οπνε: εΙεεΐτίε/ΙΙιεπη&Ι/ΙιγίΐΓ&υΙίο * 

ΟεδοπρΙίοη. 

Μ&ίε.Τγρε. ρο\νεΓ.ίλΥ &ΐ.Γρπι 

ΟοηΟεηδεΓ ηπΟ εν&ροηΐοΓ. 

ΜοΐοΓ εΙεπιεηΐ οί ί&η(8): πι&ΐίε.ΐγρε.πυπιΟεΓ. 

ρολνεΓ .ΕλΥ &ΐ .Γρπι 


1 


ΟβΙείβ ί/ηοί αρρΙίααΗβ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΒΕΙ. Νο. 5 (οοηΐ'ΰ) 

Ιηδίίΐε νεηΐίΐαΐίοη αρρίίαηεεδ: 

Οεκεπρΐίοη (ηυηιΙ)εΓ οί αρρίί&ηεεδ, εΐε.) 


ΡοννεΓ οί εΐεεΐπε ί&ηδ. 

ΟεΙίνεΓγ τ&ΐε. 

Οίιηεηδίοηδ οί (Ιιιεΐδ: θΓθ88-8εοΐίοη.πι^, 1εη§1:1ι 

Αυΐοηι&ΐίο (1ενίοε8: 

Μ&ΐίε.Τγρε. 


ΟείΓθ8ΐίη§ (ίί &ηγ). 

Τ1ιεπηο8ΐ:&1: . 

ΤΡ ρΓε 8808 ΐ& 1 : . 

ΗΡ ρΓε 8808 ΐ:&ΐ. 

ΚεΙίεί ν&ΐνε . 

0ΐ1ιεΓ8. 

Με&η 1:εηιρεΓ&ΙυΓε8 &1:1)ε§ίηηίη§ οί 1ε8ΐ:: 


Ιη 8 ί( 1 ε ΐειηρεΓαΙιίΓε. °0 ± 

Οιι1:8ί(1ε ΙεηιρεΓ&ΙιίΓε.°0 ± 

Οε\ν ροίηΐ ίη ΐε8ΐ ο1ι&πιΙ)εΓ.°€ ± 


Ρο\νεΓ οί ίηΐεπι&Ι 1ιε&ΐίη§ 8γ8ΐ:επι . 

Ο&ΐε &η(1 ΐίιηε οί ο1θ8ΐΐΓε οί εειυίρπιεηί8 

( 1 οοΓ 8 &ικ 1 οΐΙιεΓ ορεηίη §8 . 

ΚεοοΜ οί ιηε&η ίη8ί(1ε &τκ1 οιι1:8ί(1ε 1:εηιρεΓ&1:ιΐΓε8 οί 1)0(1γ &τκ1/ογ εοΓνε 8ΐιο\νίη§ ν&π&ΐίοη 
οί Ιΐιε8ε 1:εηιρεΓαΙυΓε8 ννίΐΐι Ιίιηε . 


....λΥ 

ηι^/1ι 

....ηι 


-Κ 

-Κ 

-Κ 
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ΜΟΟΕΙ. Νο. 5 (αοηί'ΰ) 

Τίιηε ι)6ΐ^V66η 1)6§ίηηίη§ οί ΐεδΐ &τκ1 &ΐΙ&ίηηιεηΐ 

οίρΓε8επΙ)ε(1 ιηε&η ίηδίίΐε ΐειηρεΓ&ΙχίΓε οίΙ)θ(1γ .1ι 

Κεπι&Γΐίδ: . 


ΑεεοΓ(1ίη§ Ιο Ιΐιε αΐιονε Ιεδΐ τεδίιΐΐδ, Ιΐιε εςυίρηιεηΐ πι&γ Ιιε Γεεο§ηίζε(1 Ιιγ ηιεαηδ οί ά εετίίίϊε&Ιε ίη 
&εεοΓ(1&ηεε \νί11ι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεπάίχ 3, ναΐίίΐ ίοΓ ά ρεποά οί ηοΐ ηιοΓε ώ&η δίχ γε&Γδ, λνίΐΐι Λε 
(1ίδΐίη§υίδ1ιίη§ πι&Γΐί. 


Ηο\νενεΓ, ΐΐιίδ τεροΓΐ δ1ι&11 1)ε ν&1ί(1 &δ ά εεΓίίίϊε&ΐε οί ΐγρε &ρρΓον&1 Ννίΐΐιίη ώε ηιε&ηίη§ οί ΑΤΡ 
Αηηεχ 1, Αρρεηάίχ 1, ρ&Γη§Γ&ρ1ι 6 (η), οηΐγ ίοΓ ά ρεηοά οί ηοΐ ηιοΓε ώηη δίχ γεηΓδ, ώηΐ: ίδ ηηΐίΐ 


Οοηε ηΐ: 

οη: 


Τεδΐίη^ ΟίίϊεεΓ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΒΕί Νο. 6 

δεοΐίοη 3 

Οεΐεπηίη&ΐίοη οί ώε είϊϊείεηεγ οίΊιε&1:ίη§ &ρρ1ί&ηεε8 οί 1ιε&ΐε(1 εςιιίριηεηΐ 1)γ αη &ρρΓονε(1 ΐεδΐίη^ 
δΐ&ΐίοη ίη &εεοΓ(1&ηεε \νί1:1ι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεικίίχ 2, 8ΐιΙ)-8εε1:ίοη 3.3 


Ηε&1ίη§ αρρίίαπεε: 

Οε8επρΙίοη. 

Οπνε ίτκ1ερετκ1εη1:/(1ερεικ1εηΙ/πι&ίη8-ορεΓ&1:ε(1' 
Ηε&ΐίη§ &ρρ1ί&ηεε Γειηον&1)1ε/ηο1: Γεηιον&1)1ε ' 

Μ&ηυί&εΐιίΓεΓ. 

Τγρε, 8επ&1 ηιιπιΙ)εΓ . 

Υε&Γ οί Γπ&ηιιί&οΐυΓε . 

\νΐιεΓε 8ί1:ιι&1ε(1 . 

ΟνεΓ&ΙΙ Άτ&Ά οίΐιεαΐ εχε1ι&η§ε 8ΐΐΓίαεε8. 

Είίεεΐίνε ροννεΓ Γ&1:ίη§ &8 8ρεείβε(1 Εγ ιη&ηυί&εΐιίΓεΓ 
Ιη8ί(1ε νεηΐίΐ&ΐίοη &ρρ1ί&ηοε8: 

Οε8οπρΐίοη (πιιπιΕεΓ οί &ρρ1ί&ηοε8, εΐε.) . 


Ρο\νεΓ οί εΐεοΐτίε ί&η8. 

ΟεΙίνεΓγ τ&Ιε. 

Οίιηεη8ίοη8 οί (1υε1:8: εΓθ88-8εεΙίοη. τη^, Ιεη^ΐΐι 

Μεαη ΙεηιρεΓ&ΙυΓε8 αΐ 1)ε§ίηηίη§ οί 1:ε8ΐ:: 

Ιη8ί(1ε ΙειηρεΓ&ΙυΓε. °0 ±. 

Ουΐ8ί(1ε ΐεηιρεΓ&ΐιίΓε. °€ ±. 

Ο&ΐε &τκ1 ΐίηιε οί ο1θ8υΓε οί εςιιίριηεηΐ'8 

(1οοΓ8 Βτκΐ οΐΙιεΓ ορεηίη§8. 


1^^V 


....Ψ 

ηι^/1ι 

....ηι 

.Κ 

.Κ 


1 


ΟβΙβΐβ ί /ηοί αρρΙίααδΙβ. 
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ΜΟΒΕί Νο. 6 (οοηΐ'ΰ) 

ΚεοοΓίΙ οί πΐ6&η ίηδίίΐε &ικ1 ουΐδίάε ΐειηρεΓ&ΐυΓεδ οίΙ)θ(1γ &ικ1/ογ 
ειίΓνε 8ΐιο\νίη§ ν&π&ΐίοη οί ΐΐιεκε ΐεηιρεΓ&ΐιίΓεδ \νίΐ1ι ΐίιηε. 


Τίιηε 1)εΙ\νεεη 1)ε§ίηηίη§ οί ΙεδΙ &ικ1 &11&ίηηιεηΙ οί ρΓεδεπΙιείΙ 


ιηε&η ίηβίίΐε ΐειηρεΓ&ΐιίΓε οίΙ)θ(1γ .1ι 

\νΐιεΓε αρρίίεαίιΐε, ιηεαη 1ιε&1ίη§ ουίριιΐ (1ιιπη§ Ιεδΐ Ιο 
Γπ&ίηΐ&ίη ρΓεδοπΙιείΙ ΙειηρεΓ&ΙιίΓε (ΙίίίεΓεηεε ^ 1)εί\νεεη 

ίηδίάε ατκΐ ουΐδίίΐε οίΐιοάγ.λΥ 


ΚεπιαΛδ: 


ΑοεοΓ(1ίη§ ΐο ΐΐιε &1)ονε ΐεδΐ τεδίιΐΐδ, ώε εςιιίρπιεηΐ: πι&γ 1)ε Γεεο§ηίζε(1 1)γ ιηε&ηδ οί ά οεΓίίίίο&ΐε ίη 
&οοοΓ(1&ηοε \νίΐ1ι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρετκΐίχ 3, ν&1ί(1 ίοΓ ά ρεποίΐ οί ηοΐ πιοΓε ώ&η δίχ γε&Γδ, '^νίΐΐι ώε 
(1ίδ1:ίη§υίδ1ιίη§ ηι&Γΐί. 

ΗοννενεΓ, Ιΐιίδ τεροΓΐ δΐι&ΐΐ 1)ε ναΐίίΐ &δ ά εεΓίίίϊε&Ιε οί Ιγρε αρρΓον&Ι \νί11ιίη Ιΐιε ηιε&ηίη§ οί ΑΤΡ 
Αηηεχ 1, Αρρεηάίχ 1, ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 6 (&), οηΐγ ίοΓ ά ρεποά οί ηοΐ ηιοΓε ώ&η δίχ γε&Γδ, ώ&Ι: ίδ ηηΐίΐ 


Οοηε ηΐ: 

οη: 


ΤεδΙίη§ ΟίίϊεεΓ 


2 


Ιηανβα^βά δγ 35%/ον η6\ν β^ηίρηιβηί. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΒΕί Νο. 7 

δεοΐίοη 3 

Εχρ6Γΐ βεΜ εΙιεεΕ οί Ιΐιε είϊϊείεηεγ οί εοο1ίη§ &ρρ1ί&ηεε8 οί Γε1τί§εΓ&Ιε(1 εςυίρηιεηΐ ίη δεΓνίεε ίη 
&εεοΓ(1&ηεε \νίΐ1ι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεπίϋχ 2, δΐιΕ-δεεΐίοη 6.1 

ΤΙιε εΙιεεΕ εοπίΐιιεΐείΐ οη Λε 1)&8ί8 οί τεροΓΐ Νο . 

(1&1ε(!., 188110(1 Ιιγ &ρρΓονε(1 

Ιε8ΐ1η§ 8ΐ&ΐ1οη/εχρεΓΐ (η&πιε, &(1(ΐΓε88) . 

Οοο11η§ αρρίΐαπεε: 

Οε8επρ11οη. 

Μ&ηιιί&εΙυΓεΓ. 

Τγρε, 8επ&1 πιιπιΕεΓ . 

Υε&Γ οί Γπ&ηιιί&οΙχίΓε . 

Ν&ΐοΓε οί Γε1τ1§εΓ&ηΐ . 

Νοπιίη&Ι Γείπ§εΓ&ηΐ β11ίη§ ε&ρ&εΐΐγ 


8ρεε1βε(16γ πι&ηυί&εΙυΓεΓ.](§ 

ΑεΙιι&Ι β111η§ οί Γεβ1§εΓαηΙ ιΐ8ε(1 ίοΓ ΐε8ΐ .](§ 


Ρ1111η§ (Ιενίεε ((1ε8επρβοη, ννΙιεΓε 8ίβι&ΐε(1) . 

Ιη8ΐ(1ε νεηβΙ&βοη &ρρ11&ηοε8: 

Οε8οπρβοη (πιιπιΡεΓ οί &ρρ1ί&ηοε8, εΐε.) . 

ΡοινεΓ οί εΐεοΐήο ί&η8. 

ΟεϋνεΓγ τ&ΐε.ηι^β 

Οίηιεη8ίοη8 οί (1ιιεΐ8: εΓθ88-8εεβοη.ηι^, 1εη§1β.ηι 

€οη(11βοη οί εοο1ίη§ αρρίίαπεε &η(1 νεηβΙ&βοη &ρρ1ί&ηεε8 . 


Ιη8ί(1ε ΙειηρεΓ&ΙιίΓε &β&1ηε(1.°€ 

Αΐ ΆΏ οιιΐ8ΐβε ΐεηιρεΓ&ΐιίΓε οί.°€ 
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ΜΟΒΕί Νο. 7 (αοηΐ'ΰ) 

Ιηδίίΐε ΐειηρεΓ&ΐυΓε οί ώε εςιιίριηεηΐ 1)είθΓε ώε Γείπ§εΓ&ΐίη§ &ρρ1ί&ηεε ίδ δΐ&ΓίείΙ .°€ 

Τοΐ&Ι πιηηίη§ ΐίπιε οί ώε Γε1τί§εΓ&ΐίη§ ιιηίΐ.1ι 

Τίιηε 1)εΙ\νεεη 1)ε§ίηηίη§ οί ΙεδΙ &ικ1 &11:&ίηιηεηΙ οί ρΓεδοπΙιείΙ 

ηιε&η ίηβίίΐε ΐειηρεΓ&ΐιίΓε οίΐιοάγ .1ι 

ΟΗεεΙί οη ορεΓ&Ιίοη οί ΐΙιεπηοδΐ&Ι: . 

ΡοΓ Γείπ§εΓ&ΐε(1 εςιιίριηεηΐ: \νίΐ1ι ειιΐεεΐίε ρΐ&ΐεδ: 

Ρεποίΐ οί ορεΓ&ΐίοη οί ώε εοο1ίη§ &ρρ1ί&ηεε ίοΓ ίΓεεζίη§ 

οί ώε ειιΐεεΐίε δοΐιιΐίοη .1ι 

Ρεποιΐ (1ιιπη§ \ν1ιίε1ι ίηδίιΐε &ίΓ ΐεηιρεΓ&ΐιίΓε ίδ πι&ίηΐ&ίηειΐ 

&ίΐεΓ ώε &ρρ1ί&ηεε ίδ δίνίΐεΡειΙ οίί.1ι 

Κεηι&ΓΡδ: . 


Αεεοκ1ίη§ ΐο ίΡε αΡονε ΐεδΐ τεδυΐΐδ, ίΡε εςυίριηεηί ηιαγ Ρε τεοο^πίζειΐ Ργ ιηε&ηδ οί ά οεΛίΟεαΐε ίη 
αεεοκίαηεε ννίΐΐι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεηιΐίχ 3, ναΐίιί ίοΓ ά ρεποά οί ηοΐ ηιοΓε ίΡαη ΐΙίΓεε γε&Γδ, ινίΐίι ίΡε 
(1ίδΐίη§ιιίδ1ιίη§ πι&Γίί . 


Οοηε &ΐ: 
οη: 


Τεδΐίη§ ΟίίίεεΓ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΟΕΙ. Νο. 8 

δεοΐίοη 3 

ΕχρεΓΐ ίϊεΜ εΐιεείί οί ώε είίϊείεηεγ οί εοο1ίη§ &ρρ1ί&ηεε8 οί ηιεε1ι&ηίε&11γ Γείπ§εΓ&ΐε(1 εςυίριηεηΐ: ίη 
δεινίεε ίη &εεοΓ(1&ηεε \νίΐ1ι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεηάίχ 2, δΐιΕ-δεεΐίοη 6.2 

ΤΙιε εΙιεεΕ \νη8 εοηάηεΐείΐ οη Ιΐιε 6η8ί8 οί τεροΓΐ Νο.άηίείΐ. 

ί88ΐιε(16γ ηρρΓονείΙ 1ε8ΐίη§ 8Μίοη/εχρεΓΐ (ηηηιε, η(1(ΐΓε88) . 


Μεείιηηίεηΐ Γείπ§εΓ&ΐίη§ &ρρ1ί&ηεε8: 

Μηηυί&εΐυΓεΓ. 

Τγρε, 8επ&1 ηηπιΕεΓ . 

Υε&Γ οί πι&ηηί&εΐυΓε . 

Οε8επρΙίοη. 

ΕίίεεΙίνε Γε1τί§εΓηΙίη§ εηρηείΐγ 8ρεείβε(1 6γ πιηηηίηεΐηΓεΓ ίοΓ άώ οιιΐ8ί(1ε ΙεηιρεΓηΐιίΓε οί +30 °€ 


ηηΟ ΆΏ ίη8ί(1ε ΙεηιρεΓηΙηΓε οί 

0°Ο .λΥ 

- 10 °€. Ψ 

- 20 °€. Ψ 

ΝηΙχίΓε οί Γείπ§εΓ&ηΐ ηπΟ β11ίη§ εηρηείΐγ.]ί§ 

Ιη8ί(1ε νεηΐίΐηΐίοη ηρρ1ίηηεε8: 

Οε8επρΙίοη (ηηηιΕεΓ οί ηρρ1ίηηεε8, εΐε.) . 

ΡοννεΓ οί εΐεεΐπε ίηη8.λΥ 


ΟεΙίνεΓγ τηΐε.ηι^/1ι 

Οίηιεη8ίοη8 οί (1υεΐ8: εΓθ88-8εεΐίοη . να^, 1εη§ΐ1ι.ηι 

ΟοηΟίΐίοη οί ηιεοΕηηίε&Ι Γείπ§εΓ&ΐίη§ ηρρίίηηεε ηπΟ ίη8ί(!ε νεηΐίΐηΐίοη &ρρ1ί&ηοε8 . 






















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


30099 


ΜΟΟΕΙ. Νο. 8 (αοηΐ'ΰ) 

Ιηδίίΐε ΐεηιρεΓ&ΐιίΓε &1:ΐ&ίηε(1 .°€ 

Αΐ ΆΏ ουΐδίίΐε ΐειηρεΓ&ΐιίΓε οί.°€ 

&η(1 \νί11ι Ά Γείαΐίνε ηιηηίη§ Ιίιηε οί.% 

Κιιηηίη§ Ιίιηε.1ι 

€1ιεε]ί οη ορεΓαΙίοη οί 11ιεπηο8ΐ&1:. 

ΚεπιαΛδ: . 


ΑοοοΓ(1ίη§ ΐο ώε &1)ονε ΐεδΐ τεδίιΐΐδ, ΐΗε εςυίρηιεηΐ πι&γ 1)ε Γεεο§ηίζε(1 1)γ ηιε&ηδ οί ά εετίίβο&ΐε ίη 
&οεοΓ(1&ηεε \νίΐ1ι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρετκΐίχ 3 ν&1ί(1 ίοΓ ά ρεποίΐ οί ηοΐ πιοΓε ώ&η ΐίιτεε γε&Γ8, '^νίΐΐι ώε 
(1ί8ΐίη§αί8ΐιίη§ ηι&Γΐί. 


Οοηε &ΐ: 
οη: 


Τε8ΐίη§ ΟίίίοεΓ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΒΕί Νο. 9 

δεοΐίοη 3 

ΕχρεΓΐ ίϊεΜ εΙιεεΕ οί ΐΐιε είίϊείεηεγ οίΊιε&1:ίη§ &ρρ1ί&ηεε8 οίΊιε&ΐεά εςυίρηιεηΐ: ίη δεΓνίεε ίη &εεοΓ(1&ηεε 

\νίΐ1ι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρετκΐίχ 2, δΐιΕ-δεεΐίοη 6.3 

ΤΙιε εΙιεεΕ \ν&8 εοπίΐιιεΐείΐ οη Λε 1)&8ί8 οί τεροΓΐ Νο. (Ι&ΐείΐ. 

188110 ( 1 αρρΓονείΙ ΐε8ΐίη§ 8Μίοη/εχρεΓΐ (η&ηιε, &(1(ΐΓε88) . 


Μο(1ε οί 1ιε&1ίη§: 

Οε8επρΙίοη. 

Μ&ηιιί&εΐιίΓεΓ. 

Τγρε, 8επ&1 ηαηιΕεΓ . 

Υε&Γ οί Γπ&ηιιί&οΙχίΓε . 

λνΙιεΓε 8ί1:ιι&ΐε(1 . 

ΟνεΓ&ΙΙ ΆΚΆ οί Ιιε&Ι εχε1ιαη§ε 8υΓί&οε8. 

Είίεεΐίνε ροννεΓ ηΐίη§ &8 8ρεείβε(16γ ιη&ηυί&εΙχίΓεΓ. 

Ιη8ί(1ε νεηΐίΐαΐίοη &ρρ1ί&ηεε8: 

Οε8επρίίοη (πυηιΕεΓ οί &ρρ1ί&ηοε8, εΐε.) . 

Ρο\νεΓ οί εΐεεΐπε ί&η8. 

ΟεΙίνεΓγ τ&ΐε. 

Οίηιεη8ίοη8 οί (1ιιεΐ8: εΓθ88-8εεΙίοη. ηι^, 1εη§11ι 

ΟοηίϋΙίοη οί1ιε&Ιίη§ αρρίίαηεε &η(1 ίη8ί(1ε νεηΐίΐ&ΐίοη &ρρ1ί&ηοε8 . 




....Ψ 

ΗΙ^Ιΐ 
... Γη 




Ιη8ί(1ε ΐειηρεΓ&ΐυΓε &1ί&ίηε(! 
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ΜΟΒΕί Νο. 9 (οοηΐ'ΰ) 

Αΐ ΆΏ οιιΐδίίΐε ΐ6ΐηρ6Γ&ΐυΓ6 οί.°€ 

&ικ1 \νίΐ1ι 3 . Γεί&ΐίνε ηιηηίη§ ΐίπιε οί.% 

Κιιηηίη§ ΐίιηε.1ι 

ΟΗεεΙί οη ορεηΐίοη οί 11ιεπηο8ΐ&1 . 

ΚεπιαΛδ: . 


ΑεεοΓ(1ίη§ ΐο ώε &1)ονε ΐεδΐ τεδίιΐΐδ, ώε εςιιίρπιεηΐ: πι&γ 1)ε Γεεο§ηίζε(1 1)γ ιηε&ηδ οί ά εεΓίίίίε&ΐε ίη 
&εεοΓ(1&ηεε \νίΐ1ι ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρετκΐίχ 3, ν&1ί(1 ίοΓ ά ρεποά οί ηοΐ ηιοΓε ώ&η ΐΙίΓεε γε&Γ8, '\νίΐ1ι ώε 
(1ί8ΐ:ίη§ιιί8ΐιίη§ πι&Γΐί. 


Οοηε Ηΐ: 

οη: 


Τε8ΐίη§ ΟίίϊεεΓ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΒΕΙ. Νο. 10 


ΤΕ8Τ ΚΕΡΟΚΤ 

Ργ6Ρ&γ 6(1 ίη οοηίοΓίηίΐγ \νί11ι ΐΐιε ρΓονίδίοηβ οί Ιΐιε Α§ΓεεηιεηΙ οη ΐΕε ΙηΙεπι&Ιίοη&Ι 0&ττί&§ε οί 
ΡεπδΕ&ΕΙε ΡοοάδΐαίΓδ απά οη ΐΕε δρεείηΐ ΕςηίρηιεηΙ Ιο Εε ΕΓδεά Ρογ βηοΕ Οηττίη§ε (ΑΤΡ) 

Τεδΐ ΚεροΓΐ Νο. 

Οεΐεπηίη&ΐίοη οΡ ώε εΡΡεεΐίνε ΓεΡπ§εΓ&ΐίη§ ε&ρηείΐγ οΡ η ΓεΡπ§εΓ&ΐίοη ηηίΐ ίη ηεεοΓίΙηηοε \νίΐΕ 
δεεΐίοη 4 οΡ ΑΤΡ Αηηεχ 1, Αρρεηίϋχ 2 


ΑρρΓονεά ΐε8ΐίη§ δΐηΐίοη 

Νηηιε: . 

Α(1(ΐΓε88:. 

Κε1τί§εΓηΙίοη ηηίΐ ρΓε8εηΙε(1 Εγ: 


(η) ΤεεΕηίεηΙ 8ρεείΕεηΐίοη8 οΡ ΐΕε ηηίΐ 

Οηΐε οΡ ηιηηηΡηεΐηΓε:.Μ&Εε: . 

Τγρε: .δεπηΙ Νο: 

€ηΐε§0Γγ ' 

δεΙΡ-εοηΙηίηεά/ηοΐ 8ε1Ρ-οοηΙηίηε(1 
ΚεηιονηΕΙε/ηοΙ τεηιονηΕΙε 
δίη§1ε ηηίΙ/η88εηιΕ1ε(1 οοηιροηεηΐ8 

Οε8οπρΐίοη: . 


ΟοηιρΓε88θΓ: ΜηΡε:. Τγρε:. 

ΝηηιΕεΓ οΡογ1ίη(1εΓ8:. ΟηΕίε εηρηείΐγ: 


Νοηιίηηΐ 8ρεε(1 οΡ ΓοΐηΙίοη: 


ΜεΐΕο(ΐ8 οΡ (Ιήνε *: εΐεεΐπε ηιοΐοΓ, 8ερηΓηΐε ίηΐεπιηΐ οοηιΕη8ΐίοη εη§ίηε, 
νεΕίεΙε εη§ίηε, νεΕίεΙε ηιοΐίοη 

ΟοηιρΓε88θΓ άπνε γοοϊογ: 


Ε1εεΕ·ίεη1: 


Τγρε: 
ηΐ. 


Γρηι 


Μηΐίε:. 

Ρο\νεΓ: . 

δηρρίγ νο1ΐη§ε 


.1ί^V 

,ν 


δηρρίγ &εςηεηογ 


Γρηι 

,.Ηζ 
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ΜΟΒΕί Νο. 10 (οοηΐ’ΰ) 


ΙηΙεπι&Ι οοηιΙ)ΐΐ8ΐίοη εη^ίηε: 


Μ&ΐίε:. 

ΝυπιΙ)εΓ οίεγΙίτκΙεΓδ:. 

Ρο\νεΓ:.]ί’\ν 

Ρυεί:. 


Τγρε:. 

ΟυΡίε ε&ρ&είΐγ:. 

Άί .Γρηι 


ΗγάΓ&ιιΙίε πιοϊογ: 


Μ&Ρε:. Τγρε: 

ΜεΐΙιοίΙ οΡ(Ιήνε:. 


ΑΙΐετη&ΐοΓ: 


Μ&Ρε:. Τγρε: 

ΜεΐΡοά οΡ άπνε:. 


δρεεά οΡΓοΙαΐίοη: (ηοπιίη&Ι δρεεά §ίνεη Τγ Ιΐιε πι&ηιιΡ&εΙιίΓεΓ: 


( 

(.Γρηι 

( 

(ηιίηίηιιιπι δρεεά: . Γρηι 


ΚεΡπ§εΓ&ηΐ Ρΐυίίΐ: 


Ηε&ΐ εχε1ι&η§εΓ8 

€οη(1εη8εΓ 

ΕνπροΓπΐοΓ 

Μ&Ιίε-ΐγρε 



ΝιιπιΙιεΓ οΡ ΐιιΙ)ε8 



Ρ&η ρίΐεΐι (ιηπι)- 



ΤαΡε: η&ΐιίΓε &ικ1 Τί&ηιεΐεΓ (ιηπι)- 



ΕχεΡ&η§ε 8υΓΡ&εε ππεπ (ηι^)^ 



Ργοπϊ&Ι Άΐ^Ά (ηι^) 



ΡΑΝ8 

ΝπηιΡεΓ 



ΝπηιΡεΓ οΡΡ1&(1ε8 ρεπ Ραη 



Οί&ηιεΙεΓ (ηιηι) 



Νοηιίη&Ι ροννεπ (^V)- 



ΤοΙ&Ι ηοηιίη&Ι οηίρηΐ &ΐ ά ρΓε88ΠΓε 
οΡ.Ρϋ (ηι^/1ι)- 



ΜείΡοά οΡ άπνε 




Εχραηδίοη ν&ΐνε: ΜαΡε:. Μοάεΐ: . 

Α(1]ιΐ8ΐ&1)1ε: '. ΝοΙ &(1]ιΐ8ΐαΙ)1ε: ' 


ΟείΓθ8ΐίη§ άενίεε: 


Αιιΐοπι&ΐίε Τενίεε: 













































Κθ8υ1ί8 οί ιη6&5υΓθΐηοηΐ5 μ( 1 ΓΒ&ί^ΒΤ&ΐίη^ ΡΒΓίοππΜοο 
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-3 

Ο 

ιυ 

5-η 
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§ 


Είίθοΐίνε 

Γ6&ΐ§εΓ&1:ίη§ 

ο&ρ&οίΐγ 













ιυ 

5-η 

13 3 

α σ3 

ω Ο 

■2 ^ 

Ιηίεΐ ΐο 
εν&ροΓ&ΐοΓ 

Ο 

Ο 












Με&η 

υ 

ο 












Με&η ΐειηρεΓ&ΐυΓε 
&Γουη(1 Λε 1)0(1γ 

ο 

ο 












Ρυεί ΟΓ εΐεεΐπε&ΐ 
ρο\νεΓ 

εοη8υιηρ1;ΐοη 

° 3 












Ρο\νεΓ &ϊ)80Γΐ)ε(11)γ 
Λε υηίΐ εοοίετ ί&η 

4 













Ρο\νεΓ οί ίηίεπι&Ι 
&η Ιιε&ίεΓ 













.2 

ο 

5-1 

4η 

Ο 

Ό 

4) 

Οη 

Ο) 

ΟοιηρΓε88θΓ^ 

β 

& 












ΑΙΐεΓη&ΐοΓ ^ 

6 

& 












Ρ&η8 ^ 

β 
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Νοιηίη&Ι 

Μίηΐιη&Ι 
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ΜΟΒΕΙ. Νο. 10 (αοηΐ’ΰ) 

(Ι)) Τ68ΐ ηΐΒΐΙιοά Άηά Γ65ΐι1ΐ8 : 

Τ68ΐ ιηεΐΙιοίΙ *: Ιιε&Ι Ιι&Ι&ηεε ιηε11ιο(1/εηΐ1ι&1ργ (ϋΙϊεΓεηεε ιηεΙΙιοίΙ 

Ιη Ά ε&ΙοπιηεΐεΓ 1)οχ οί ιηε&η 8ΐΐΓί&εε Άΐ^Ά =. νοί 

ηιε&8υΓε(1 ν&ΐυε οί ώε υ-εοείίϊείεηΐ οί & 1)οχ βίΐείΐ \νίΐ1ι & Γείπ§εΓ&ΐίοη υηίΐ: .’\ν/°€, 

&ΐ & ιηε&η \ν&11 ΐεπιρεΓ&ΐιίΓε οί.°€. 

Ιη ηη ίΐεπι οί ΐΓ&η8ροΓΐ εςυίρηιεηΐ: 

ηιεη8ηΓε(1 νηΐηε οί Ιΐιε υ-εοείΕΙείεηΐ οί ηη ίΐεηι οί ΐΓηη8ροΓΐ εςηίρηιεηΐ ίϊΙΙείΙ \νί11ι ά 

Γείπ§εΓηΐίοη ηηίΐ:.’\ν/°0, 

ηΐ Ά ηιεηη \νη11 ΐεηιρεΓηΙιίΓε οί. °0. 

ΜεΙΙιοίΙ εηιρίογείΐ ίοΓ Ιΐιε εοττεεΐίοη οί ώε υ-εοείίϊείεηΙ οί Ιΐιε 1)0(1γ η8 ά ίηηεΙίοη οί Ιΐιε ηιεηη \νη11 
ΙεηιρεΓηΙηΓε οί ώε 1)0(1γ: . 


Μηχίηιιιηι επΌΓ8 οί άεΐεπηίη&ΐίοη οί: 

υ-εοείίϊοίεηΐ οί ώε 1)0(1γ. 

Γείπ§εΓ&ΐίη§ οηρηείΐγ οί ώε ηηίΐ. 

(ο) ΟΙιεεί:8 

ΤεηιρεΓηΙιίΓε Γε§ιι1ηΐθΓ: δε11ίη§. ΟίίίεΓεηΙίηΙ.°€ 

Ρηηοΐίοηίη§ οί Ιΐιε (1είΓ08ΐίη§ άενίεε *: 8ηΐί8ίηοΙθΓγ/ηη8ηΙί8ίηεΙθΓγ 

ΑΙγ ί1ο\ν νοίηηιε 1εηνίη§ Ιΐιε ενηροηΙοΓ: .... νηΐηε ηιεη8ΐΐΓε(1.ηι^/1ι 

.ηΐ η ρΓε88υΓε οί.Ρη 

Εχί8ΐεηοε οί η πιε&η8 οί 8ηρρ1γίη§ Ιιεηΐ ΐο ώε ενηροΓ&ΐοΓ ίοΓ 8εΐΐίη§ ώε ΐ1ιεπηο8ΐηΐ 1)εΐ\νεεη 0 ηηίΐ 
12°€': γε8/ηο 

(ά) ΚεηιηΑ8 


Οοηε ηΐ: . 

Οη: . . 

Τε8ΐίη§ ΟίίϊεεΓ 

’ ϋβίβΐβ νν/ζβΓβ αρρΙίεαύΙβ. 

^ ναΐιιε ίηάίααΐβά δγ (Ηε τηαπΜ/ααίιΐΓβΓ. 

^ ΨΗβΓβ αρρΙίοαΜε. 

^ ΕηίΗαΙργ άί(}βΓβηεβ ηβΛοά οηΐγ. 
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ΑηπΕχ 1, ΑρρΕπάΐχ 3 

Α. Μο(Ϊ£ΐ ίοηη οί οί εοιηρΙί^ηοΕ οί ί:ί£ βαιιίριηβηί:, ρΓ£8εΓίΙ)£(ϊ ίη Αππεχ 1, 

ΑρρΕίκϊίχ 1, ρ»Γ»2Γ»ρ1ι 3 

ΡΟΚΜ ΟΡ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ ΕΟΚ ΙΝδϋΕΑΤΕΒ, ΚΕΕΚΙΟΕΚΑΤΕΟ, ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΕΕΥ 
ΚΕΕΚΙΟΕΚΑΤΕΟ ΟΚ ΗΕΑΤΕΟ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ ϋδΕΒ ΕΟΚ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ 
ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΕ ΡΕΚΙ8ΗΑΒΕΕ ΡΟΟΒ8ΤυΡΡ8 ΒΥ ΕΑΝΒ 

€6Γΐίίϊο&ΐ68 οί οοηιρ1ί&ηο6 οί εςυίριηεηΐ ίδδιιείΐ 1)είθΓε 2 ί&ηιι&Γγ 2011 1η ηεεοΓίΙηηοε \ν1ΐ1ι ΐΐιε 
ΓεςυίΓεπιεηΐδ Γε§ηΓ(11η§ ΐΐιε πιοΟεΙ οί ώε εεΓίΙβεηΐε ίη Αηηεχ 1, ΑρρεηΟΙχ 3 ίη ίοΓοε ηηΐίΐ 
1 ΙηηηηΓγ 2011 δΐιηΐΐ τεηιηίη νηΐίίΐ ηηΐίΐ ΐΙιείΓ οπ§ίηη1 ΟηΙε οί εχρίΓγ. 
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χχχχχχχχχ" 



/ Ε^V1ΡΜΕΝΤ^ 


ΙΝΕυίΛΤΕΒ 





ΚΕΡΕΙΟΕΚΑΤΕΟ 

ΜΕ€ΗΑΝΙ€ΑΙΙΥ 

ΚΕΡΚ10ΕΜΤΕΟ 

ΗΕΑΤΕΒ 


ΜϋΙΤΕ 

ΤΕΜΡΕΚΑΤυΚΕ* 


/ €ΕΚΤΙΡΙ€ΑΤΕ 


ΑΤΡ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 



4. 

5. 

6 . 

6.1 

6 . 1.1 

6 . 1.2 

6.1.3 

6.1.4 
7. 

7.1 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 
7.2 

7.2.1 

7.2.2 
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/ Εβ§^5ί^αί^οη ηκηιΙ?6Γ 


/ Ι85ΐιΐη§ αΐίίΗοήΐγ: 

χχχχχχχχχχχχχχχχ χχχχ 
χχχχχχχχχχ 


χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 


/ νεΗιοΙε ΐάεηΐΐβεαίΐοη 
ηιΐ}ηί>εΓ^ 



/αΙΙοίί εά δγ: ΧΧΧΧΧΧίϋΟΟϋΟΟΟΟίΧΧΧΧΧ 

ΙπΞΐιΙαί εά δοχ Ξ εήαΙ ηηηιδεΓ. 

I 0\νηε^ οΐ' ορβΓαίεά δγ: 



χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 

/ΕηδΜ ϋίεά δγ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

/Εαρρκονεάα Ξ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
/ ίναδ οηε ον ηιονε ίΗενηιαΙ αρρίΐαποεε χνΜεΗ Ε (ανε) ^ 

ΜΑΚΚ, ΜΟϋΕΙ., ΚΕΕΚΙΟΕΚΑΝΤ, δΕΚΙΑΕ ΝΕΜΒΕΚ/ΥΕΑΚ ΟΕ ΜΑΝυΕΑΟΤυΚΕ (1ί 3ηγ) 

ΜΑΚΚ, ΜΟΟΕΕ, ΚΕΕΚΙΟΕΚΑΝΤ, 8ΕΚ1ΑΕ ΝυΜΒΕΚ/ΥΕΑΚ ΟΕ ΜΑΝυΕΑΟΤυΚΕ (1ί 3ηγ) 


I / Βαή$ οβΐΞΞ ΐιε ο/εενίΐβεαίε: 

_ I / ΤΗΕ εεΠΐβεαίε Ε ΕΞίιεά οη ίΗε δα^Ε οβ: * 

~ | / Τε^Ε οβ ίΗε εί^ιιΐρτηεηΐ; _ 


] / εοηβοηηίίγ χνίίΗ α νεβενεηεε ΐίειη οβεηηίρπίεηί] 


/Α ρεηοάΐε ΐπΞρεείίοη. 

/ Βρβεϊβγ: 

/ ΤΗε ίβ Ξΐΐηρ; Ξίαίίοη: ” ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

/ ΤΗε ηαίιινε οβίΗε ίβΞΕ: ® ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 

/ ΤΗε ηΐίηιδεν(Ξ) οβ ίΗε νεροπβ): 

ΝΝΝΝΝΝΝΝ (ΤΕ8ΤΙΝΟ δΤΑΤΙΟΝ) ΥΥΥΥ/ΜΜ/ϋϋ αηά ΝΝΝΝΝΝΝΝ (ΤΕ8Τ 1ΝΟ 8ΤΑΤ10Ν) ΥΥΥΥ/ΜΜ/ΡΡ 

/ ΤΗε Κ εοεββεΐεπί: Ο.ηη λΥ/ηι^Κ 



/ ΤΗε εββεεύνε νεβή§εναίΐη§ εαραεΐίγ αί αη 
οιιί8Ϊάε ίεηιρεναίιινε οβ30 αηά αη ίη^ίάε ίεηιρεναίιινε οβ: * 


/ Νιιιηδεν οβνεηΕ: 

/ Ηαη§'ιη§ ηιεαί ε^ιιΐρτηεηί: 
/ ΟίΗενΞ 
/ ΤΗΕ εειΊΐβεαίε Ε ναΐίά ηηίΐΐ: 
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ΝοΓΠίπΒΐ 

ααρΒαίΐγ 

Εναρ.1 

Εν3ρ.2 

Εναρ.3 


ΧΧΧΧΧ \ν 

ΧΧΧΧΧ 

ΧΧΧΧΧ \ν 

ΧΧΧΧΧ \ν 


ΧΧΧΧΧ \ν 

ΧΧΧΧΧ λΥ 

ΧΧΧΧΧ \ν 

ΧΧΧΧΧ \ν 


ΧΧΧΧΧ \ν 

ΧΧΧΧΧ '\ν 

ΧΧΧΧΧ νν 

ΧΧΧΧΧ νν 



/ ΝίΐηιδεΓ οβορεηίη§8 αηά Ξρεε ίαΙ ε^ηίρηιεηί 
/ νεαν άοοί' X 

X 
X 


/ 8ίάε άοον(8) X 


\νΗενε αρρΙΐεαδΙε, ίΗε ίΗενηιαΙ αρρΗαηεε Ε ηιαΙηίαΐηεά ίη ξοοά εοηάίίΐοη; αηά 


ΜΟΝΤΗ & ΥΕΑΚ 

/ ΤΗε ίη8ΐάαίεά δοάγ αηά, 


/Νο ηιαίεήαΐ αΐίεναίΐοη Ε ηιαάε ίο ίΗε ίΗενηιαΙ 


αρρΙΐαηεε8\ 


/Οη: 


/Οοηε δγ: 


ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 

ΥΥΥΥ/ΜΜ/Οϋ 


ΟΕΚΤΙΕΙΕΟ ΟυΡΕΙΟΑΤΕ 

Οο ηοί ρΓΪηΙ ίΗΐδ 5ΐ3ΐηρ οη Ιΐιβ θΓΪ§ϊηα1 ΟεΓίΐίΐο^Ιε 
(ΟίίΐοβΓ η31Ή6) 

_ (ΟοΓηρεΐεπΐ ογ πιιΐΙιοΓΐζεά αιιΐΐιοπΐγ) _ 


ΕΟΟΟΤΥΡΕ*^ 

δεειιηΐγ δίαηιρ (Γείΐεί, 
ιι1ΐΓ3νΐο1εΙ, είε.) 


Οη§ΐηαΙ άοαιηιβηί 


Ι ΤΗε εοηιρεΐεηί αηΐΗοήίγ 

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 


(ΟίΠοβΓ ηαηΐ6) 


/ Νοί ηιαηάαίον)’ 
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ΤΗβ8ββ)οίηοίβ8 8ΗαΙΙ ηοΐ ύβ ρήηίβά οη ΐΗβ αβΗίβααΙβ ίί^βψ 

ΤΗβ αΓβα$ ίη §Γβγ ^ΗαΙΙ ύβ ΓβρΙααβά δγ ίΐιε ίΓαη$Ιαίίοη ίη ίΗβ Ιαη§ιια§ε ο/ ώβ αοηπίνγ ί$8Ηίηξ ίΗβ ΑΤΡ 
ϋεΓίίβααίε. 

’ 8ίή1ίβ οιιΐ ΎνΙιαί άοβ8 ηοΐ αρρίγ. 

^ Οί^ίίηξίιίεΗίπξ 8ί§η ο/ίΗβ βοΜπίνγ, ηαβά ίη ίηίβηιαίίοηαΐ νοαά ίνα/ββ. 


ΤΗβ ηιιηιδβν (β§ιινβ8, ΙβίίβΓ8, βίβ.) ίηάίβαίίηξ ίΗβ αιιίΗοήίγ ί88ΐιίηξ ίΗβ ββτίίββαίβ αηά ίΗβ αρρνοναΐ 


νβ/βνβηββ. 


^ ΤΗβ ίβ8ίρΓοββάιΐΓβ ί8 ηοί γβί άβίβκηίηβά ννίίΗίη ίΗβ ΑΤΡ Α§Γββηβηί. ΜιιΙίί-ίβηψβΓαίιινβ β(^ιιίρηιβηί ί8 

ίη^ιιίαίβά ββιιιίρηιβηί ννίίΗ ί\νο ογ ηιονβ βοηιρανίηιβηί^βοΓ άίββνβηί ίβηιρβναίιΐΓβ^ ίη βαβΗ βοηιρανίιηβηί. 

^ ΤΗβ δίαηΐί ββΓίίβιβαίβ ^ΗαΙΙ δβ ρήηίβά ίη ίΗβ Ιαη§ιια§β οβ ίΗβ ί88ηίη§ βοηηίκγ αηά ίη Εη§ΙήΗ, ΡκβηβΗ 

ΟΓ ΚΗ58ίαη; ίΗβ ναήοιι^ ίίβτηδΐ ^ΗαΙΙ δβ ηιιπιδβΓβά α5 ίη ίΗβ αδονβ πιοάβΙ. 

® 8ίαίβ ίγρβ (\να§οη, ΙοΓΓγ, ίκαίΙβΓ, 8βηιί-ίΓαίΙβΓ, βοηίαίηβΓ, βίβ.); ίη ίΗβ βα8β οβ ίαηδ ββιιιίρηιβηί βοΓ 

βαΓΓίαξβ οβΙβαίάβοοάήηββ^, αάά ίΗβ \νοΓά "ίαηδ". 

^ ΕηίβΓ ΗβΓβ οηβ ογ ηοΓβ οβ ίΗβ άβ8βΓίρίίοη8 Ιήίβά ίη Αρρβηάίχ 4 οβ Αηηβχ 1, ίοξβίΠβΓ \νίίΗ ίΗβ 

βθΓΓβ5ροηάίη§ άΕίίη§ιιήΗίη§ πιαΓδ ογ ηαΓίΰ. 

* ΐνήίβ ίΗβ ηιαΓίί, ηιοάβΐ, ΓββτίξβΓαηί, 8βΓίαΙ ηηηδβΓ αηά γβαΓ οβ ηιαηιιβαβίιΐΓβ οβ ίΗβ βςιιίρηιβηί. 

^ Μβα^ΗΓβπιβηί οβ ίΗβ ονβΓαΙΙ βοβββίβίβηί οβ Ηβαί ίΓαη^ββΓ, άβίβΓπιίηαίίοη οβ ίΗβ ββββίβηβγ οβ βοοΙίη§ 

αρρΙίαηββ5, βίβ. 

ίνΠβΓβ άβίβΓπιίηβά ίη βοηβοηηίίγ \νίίΗ ίΗβ ρΓονίήοη^ οβ Αρρβηάίχ 2, ραΓαξΓαρΗ 3.2.7, οβ ίΗΕ Αηηβχ. 

ΤΗβ βββββίίνβ βοοΙίηξ βαραβίίγ οβ βαβΗ βναροΓαίοΓ άβρβηάδι οη ίΗβ ηηπιδβΓ οβ βναροΓαίοηι βιχβά αί ίΗβ 
βοηάβη$ίηξ ιιηίί. 

Ιη βα^β οβ Ιο$8, α ηβλν ϋβήίββαίβ βαη δβ ρΓονίάβά ογ, ίηήβαά οβ ίί, α ρΗοίοβοργ οβ ίΗβ ΑΤΡ 
ϋβΓίίββαίβ δβαήηξ α 8ρββίαΙ ήαπιρ \νίίΗ "ΕΕΚΤΙΡΙΕΟ ΟΙ/ΡΕΙΕΑΤΕ" (ίη Γβά ίηΤ) αηά ίΗβ ηατηβ οβ ίΗβ 
ββΓίίβγίηξ οββββΓ, Ηή ήξηαίιιτβ, αηά ίΗβ ηατηβ οβ ίΗβ βοτηρβίβηί αιιίΗοήίγ ογ αιιίΗοήζβά δοάγ. 

8ββιΐΓίίγ 8ίαηιρ (ΓβΙίββ, βηοΓβ8ββηί, ιιΙίΓανίοΙβί, ογ οίΗβΓ 8αββίγ ηιαΓίί ίΗαί ββΓίίββ8 ίΗβ οήβη οβ ίΗβ 
ββΓίίββαίβ). 

ΙβαρρΙίβαδΙβ, τηβηίίοη ίΗβ \ναγ ίΗβρολνβΓβοΓ ί85ΐιίη§ΑΤΡ ϋβΓίίββαίβ^ ή άβίβξαίβά. 

ΑΙΙ ίΗβ 8βΓίαΙ ηηιηδβΓ8 οβ ίη^ηίαίβά ββιηίρτηβηί (βοηίαίηβΓ^) Ηανίη§ αη ίηίβηιαΐ νοίιιτηβ οβ Ιβ88 ίΗαη 
2ιη 8ΗαΙΙ δβ Ιήίβά. Ιί ή αΡο αβββρίαδίβ ίο βοΐΐββίίνβΐγ Ιήί ίΗβ8β ηιιιηδβΓ8, ί.β.βΓοτη ηητηδβΓ ... ίο ηητηδβΓ .... 
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Β. ΟεΓίϊΗοΗΐϊοη ρΐαΐε οί οοιηρίΐ^ηοε οί ΙΗε εηιιΐρπιεηΐ, 38 ρΓονΐΰεΰ ίοΓ 
ΐη Αηηεχ 1, Αρρεηΰϊχ 1, ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 3 

1. ΤΙιε οεΓίίίϊε&ΐίοη ρΐ&ΐε δΐι^ΐΐ 1)ε &ίϊϊχε(1 ΐο ΐΐιε εςιιίριηεηΐ ρεπη3ηεη1:1γ βτκΙ ίη ά εΐε^ήγ νίδΛΙε 
ρΐΕοε 3(1]3εεηΐ ΐο 3ηγ οίΙιεΓ &ρρΓον&1 ρΐ&ίε ίδδυείΐ ίοΓ οίϊϊεί3ΐ ραφοδεδ. ΤΙιε ρΐ^ίε, οοηίοπηίη§ ίο 
ίΐιε ιηοάεΐ τερΓΟίΙυοείΙ 1)ε1ο\ν, δΐιαίΐ ίαΐίε ίΐιε ίοπη οί ά Γεεί3η§ϋ1&Γ, οοπ·οδίοη-Γεδίδί3ηί &τκ1 ίΪΓε- 
Γεδίδίαηί ρΐαίε ηιε3δΐιπη§ αί Ιεαδί 160 ηιηι 6γ 100 ιηιη. ΤΙιε ίο11ο\ν1η§ ραΓίΙευΙαΓδ δΐιαίΐ 6ε 
ίικ1ίε3ίε(1 1ε§161γ αικί ΙηΟεΙΛΙγ οη ί6ε ρΐαίε 1η ηί Ιεηδί ί6ε Εη§11δ6 ογ ΡΓεηεΕ ογ Κηδδΐηη 
Ι3η§ιΐ3§ε: 

(η) Τ6ε Τηίΐη ΙείίεΓδ "ΑΤΡ" ίο11ο\νε(1 6γ ώε \νοΓ(1δ "ΑΡΡΚΟνΕΟ ΡΟΚ ΤΚΑΝδΡΟΚΤ ΟΡ 
ΡΕΚΙ8ΗΑΒΕΕ ΡΟΟΟδΤυΡΡδ"; 

(6) "ΑΡΡΚΟνΑΕ ΝυΜΒΕΚ" ίο11ο\νε(1 6γ ίΡε (11δί1η§ιι1δ61η§ δ1§η (1η Ιηίεπιηίΐοηηΐ ΓοηΟ 
ΐΓηίίιε) οί ώε δίηίε 1η \ν61ο6 ΐ6ε ηρρΓονηΙ \ν3δ §Γ&ηίε(1 ηηΟ ΐ6ε ηηηιΡεΓ (β§ηΓεδ, ΙείίεΓδ, 
είε.) οί ίΡε ηρρΓονηΙ τείεΓεηεε; 

(ο) "ΕΟυίΡΜΕΝΤ ΝυΜΒΕΚ" ίο11ο\νε(1 6γ ίΡε ΙηΟΙνΙΟηηΙ ηηηιΡεΓ 3δδ1§ηε(1 ίο ΙΤεηίΙίγ ίΡε 
ρηΓίΙεηΙηΓ Ιίεηι οί εςηίρηιεηί (\ν61ο6 ηιηγ 6ε ί6ε ηι&ηηίηείηΓεΓ'δ ηηηι6εΓ); 

(0) "ΑΤΡ ΜΑΚΚ" ίοΠοννεΟ 6γ ί6ε (11δί1η§η1δ61η§ ηιηΓίί ρΓεδεπ6ε(1 1η ηηηεχ 1, ηρρεηΟΙχ 4, 
εοττεδροηΟΙη^ ίο ί6ε εΐηδδ ηηΟ ί6ε εηίε^οΓγ οί ί6ε εςηίρηιεηί; 

(ε) "ΥΑΕΙΟ υΝΤΙΕ" ίοΙΙολνεΟ 6γ ί6ε Οηίε (ηιοηί6 ηηΟ γεηΓ) \ν6εη ί6ε ηρρΓονηΙ οί ί6ε ηηΐί οί 
εςηίρηιεηί εχρίΓεδ. Ιί ί6ε ηρρΓονηΙ 1δ ΓεηελνεΟ ίο11ο\ν1η§ ά ίεδί ογ Ιηδρεείΐοη, ί6ε 
δη6δεςηεηί Οηίε οί εχρίΓγ ηιηγ 6ε ηΟΟεΟ οη ί6ε δηηιε Ιΐηε. 

2. Τ6ε ΙεΚεΓδ "ΑΤΡ" ηηΟ ΐ6ε ΙείίεΓδ οί ΐ6ε (11δί1η§η1δ61η§ ΓηηΓίί δΡοηΜ 6ε ηρρΓοχΙηιηίεΙγ 20 Γηηι 
61§6. Οί6εΓ ΙεΚεΓδ ηη(1 β§ηΓεδ δΡοηΜ ηοί 6ε Ιεδδ ΐ6&η 5 Γηηι 61§6. 



ΑΡΡΡΟνΕΟ ΡΟΡ ΤΡΑΝδΡΟΡΤ 
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Αηη£χ 1, Αρρίηάίχ 4 

ΟΙ8ΤΙΝθυΐ8ΗΙΝΟ ΜΑΚΚ8 ΤΟ ΒΕ ΑΡΡΙΧΕΟ ΤΟ 8ΡΕΟΙΑΕ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ 

Τ1ΐ6 (1ί8ΐ:ίη§ιιί8ΐιίη§ πι&Γ]ί8 ρΓ68θπΙ)6(1 ίη &ρρ6τκ1ίχ 1, ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 4 ΐο 1:1118 &ηη6χ 8ΐι&11 οοη8ί8ΐ: οί 
ο&ρίΐ&Ι Ρ&ίίη ΐ6ίΐ6Γ8 ίη (ΙβγΙ: Ιιΐηε οη η ινίιίίε §Γοηη(1. ΤΙιε 1ιεί§1ι1: οί Λε 1ε1ίεΓ8 8ΐιη11 1ιε ηί 1ε&8ΐ: 
100 ιηηι ίοΓ Ιΐιε ε1η88ίίϊεηΙίοη ηιηΓΐί8 ηηΟ ηί 1εη8ΐ: 50 ηιηι ίοΓ Ιΐιε εχρίΓγ (1η1:ε8. Ρογ 8ρεείη1 
εςηίρηιεηΐ, 8ΐιε1ι η8 ά ΙηΟεη νεΙιίεΙε ινίΐΐι ιηηχίηιηηι ηιη88 ηοΐ εχεεε(1ίη§ 3.5 ΐ, Λε 1ιεί§1ιΙ οί Ιΐιε 
ε1η88ίίϊεη1:ίοη ηιηΓΡ8 εοηΜ 1ί1ίε\νί8ε Οε 50 ιηηι ηηΟ αί 1εη8ΐ: 25 ηιηι ίοΓ Ιΐιε εχρίΓγ (1η1ε8. 

ΤΙιε ε1η88ίίϊεηΙίοη ηηΟ εχρίΓγ ηιηΓΡ8 8ΐιη11 ηί 1εη8ΐ Οε ηίίϊχεΟ εχίεπιηΐΐγ οη Οοΐΐι 8ί(1ε8 ίη Ιΐιε ηρρεΓ 
εοΓηεΓ8 ηεηΓ Ιΐιε ίτοηΐ. 


ΤΗε ηιηΓΐί8 8ΐιη11 Ρε η8 ίο11ο\ν8: 


Εαηίηηιεηί 

Οί8ΐ:ίη2ηί8ΐιίη2 

ιηηΓίί 

Νοπηηΐΐγ ίη8η1η1:ε(1 εςηίρηιεηΐ: 

ΙΝ 

Ηεηνίΐγ ίη8η1η1:ε(1 εςηίρηιεηΐ: 

ΙΚ 

€1η88 Α ΓείτίβεΓηΐεΟ εςηίρηιεηΐ \νί11ι ηοπηηΐ ίη8η1η1:ίοη 

ΚΝΑ 

€1η88 Α ΓείτίβεΓηΐεΟ εςηίρηιεηΐ \νί11ι Ιιεηνγ ίη8η1ηΙίοη 

ΜίΑ 

€1η88 Β Γείπ§εΓηΙε(1 εςηίριηεηΐ \νί11ι Ιιεηνγ ίη8η1η1:ίοη 

ΚΚΒ 

€1η88 € Γείπ§εΓη1:ε(1 εςηίρηιεηΐ: ινίίΐι Ρεηνγ ίη8η1η1:ίοη 

ΚΚΟ 

01η88 Ο Γε&ίβεΓηίείΙ εςηίρηιεηΐ: ινίίΐι ηοπηηΐ ίη8η1η1:ίοη 

ΚΝΟ 

€1η88 Ο Γε&ίβεΓηίείΙ εςηίρηιεηΐ: ινίίΐι Ιιεηνγ ίη8υ1η1:ίοη 

ΚΒΟ 

€1η88 Α ιηεείιηηίεηΐΐγ ΓεΡπ§εΓηΙε(1 εςηίριηεηΐ \νί11ι ηοπηηΐ 
ίη8η1η1:ίοη 

ΡΝΑ 

€1η88 Α ιηεείιηηίεηΐΐγ ΓεΡπβεΓηίείΙ εςηίρηιεηΐ ινίΐΐι Ιιεηνγ 
ίη8η1η1:ίοη 

ΡΚΑ 

€1η88 Β ηιεοΐι&ηίοηΐΐγ Γε1τί§εΓη1:ε(1 εςηίριηεηΐ: ινίίΐι Ιιεηνγ 
ίη8η1η1:ίοη 

ΡΚΒ 

€1η88 € ηιεοΐι&ηίεηΐΐγ Γε1τί§εΓη1:ε(1 εςηίρηιεηΐ: ινίίΐι Ρεηνγ 
ίη8η1η1:ίοη 

ΡΚ€ 

€1η88 Ο Γηεείιηηίεηΐΐγ Γείπ§εΓη1:ε(1 εςηίρηιεηΐ: ινίίΐι ηοπηηΐ 
ίη8η1η1:ίοη 

ΡΝΟ 

€1η88 Ο ιηεείιηηίεηΐΐγ ΓεΡπβεΓηίείΙ εςηίρηιεηΐ \νί11ι Ιιεηνγ 
ίη8η1η1:ίοη 

ΡΚΟ 
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Εαηίηηιεηΐ 

Οί8ΐίη2υί8Ρίη2 

Γη&ΓΡ 

01&88 Ε ΓηεεΡηηίεηΙΙγ Γε&ί§εΓ&ΐε(1 εςηίρηιεηΐ \νίΐΡ Ρεηνγ 
ίη8η1&ΐίοη 

ΡΚΕ 

01&88 Ρ ΓηεεΡαηίε&ΙΙγ ΓεΡπ§εΓ&Ιε(1 εςηίρηιεηΐ \νίΐΡ Ρεανγ 
ίη8η1&ΐίοη 

ΡΚΡ 

01&88 Α ΡεαΐεΟ εςηίρηιεηΐ \νίΐΡ ηοΓΓη&Ι ίη8η1&ΐίοη 

ΟΝΑ 

01&88 Α ΡεαΐεΡ εςηίρηιεηΐ \νίΐΡ Ρεανγ ίη8η1&Ιίοη 

ΟΚΑ 

01&88 Β Ρεηΐείΐ εςηίρηιεηΐ \νίΐΡ Ρεηνγ ίη8η1ηΐίοη 

ΟΚΒ 


Ιί ΐΐιε εςυίριηεηΐ: ίβ ίϊίΙείΙ \νίΐ1ι ά Γεηιον&1)1ε ογ ηοη-ίη(1ερεη(1εη1: ώεπη&Ι &ρρ1ί&ηεε &η(1 ίί βρεεί&Ι 
εοπίΐίΐίοηδ εχίδΐ ίοΓ ώε υκε οί ώε ΐ1ιεπη&1 &ρρ1ί&ηεε, ΐΐιε (1ί8ΐίη§υί8ΐιίη§ πι&Γΐί ογ ηι&Γ]ί8 8ΐι&111)ε 
8υρρ1εΓηεηΐε(11)γ ώε ΙείΙεΓ X ίη ώε ίο11ο\νίη§ ε&8ε8: 

1. ΡΟΚ ΚΕΡΚΙΟΕΚΑΤΕΟ ΕΟυίΡΜΕΝΤ: 

λνΙιεΓε ΐΡε ευΐεεΐίε ρ1&1:ε8 Ράνε Ιο Ρε ρΙ&εεΡ ίη αηοίΡεΓ εΡ&ηιΡεΓ Ρογ Ρτεεζίη^; 

2. ΡΟΚ ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΕΕΥ ΚΕΡΚΙΟΕΚΑΤΕΟ ΕΟΟΙΡΜΕΝΤ: 

2. 1 λΥΡεΓε ΐΡε εοηιρΓε88θΓ ί8 ροννεΓεά Ργ ΐΡε νεΡίεΙε εη§ίηε; 

2.2 λΥΡειε ΐΡε Γεβ·ί§εΓ&ΐίοη ηηΡ ίΐ8ε1Ρ ογ ά ρητΡ ί8 τεπτονηΡΙε, '\νΡίοΡ \νοη1(1 ρΓενεηΐ Ρ8 
Ριιηεΐίοηίη§. 

ΤΡε Ρηΐε (ηιοηΐΡ, γε&Γ) εηΐεΓεΡ υηΡεΓ 8εεΐίοη Α, Ρεπι 8 ίη ηρρεηΡίχ 3 οΡ ΐΡί8 ηηηεχ &8 ΐΡε 
Ρ&Ιε οΡ εχρηγ οΡ ΐΡε οεΓίίΡιε&ΐε ί88ηε(1 ίη Γε8ρεεΐ οΡ ΐΡε εςηίρηιεηΐ 8Ρη11 Ρε ςηοΐεΡ ηηΡεΓ 
ΐΡε (1ί8ΐίη§ηί8Ρίη§ ηι&ΓΡ ογ Γη&ΓΡ8 ηΡθΓε8ηί(1. 

ΜοΡεΙ: 

02 = ΓηοηΐΡ (ΡεΡΓη&Γγ) ) οΡ εχρίΓγ οΡ ΐΡε 

2011= γε&Γ ) εεΓίίβε&ΐε 
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Αηη£χ 2 

8ΕΙ.ΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ ΑΝΟ ΤΕΜΡΕΚΑΤϋΚΕ ΟΟΝΒΙΤΙΟΝ8 
ΤΟ ΒΕ ΟΒ8ΕΚνΕΒ ΕΟΚ ΤΗΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΕ ΟϋΙΟΚ 
(ΒΕΕΡ)-ΕΚΟΖΕΝ ΑΝΒ ΕΚΟΖΕΝ ΕΟΟΒ8ΤυΕΕ8 

1. ΡοΓ Ιΐΐ6 ο&ΓΠ&§6 οΡ Ιΐΐ6 Ρο11ο\νίη§ ςιιίοΡ (άεερΙ-ΡΓΟζεη απά Ρτοζεη ΡοοάδΙυΡΡδ, ΐΡε ΐΓ&ηδροΓΐ 
εςυίρηιεηΐ: 1ι&8 Ιο Ρε δείεεΐείΐ απά υδεά ίη βυοίι ά \ν&γ ΙΡ&Ι (1υπη§ εαττία^ε ΐΡε 1ιί§1ιε8ΐ: 
ΙειηρεΓ&ΙυΓε οΡ ΐΡε Ροο(ΐ8ΐιιΡΡ8 αΐ αηγ ροίηΐ οΡ ΐΡε Ιο&ά (1οε8 ηοΐ εχεεεά ΐΡε ίικϋε&ΐεά ΐειηρεΓαΙιίΓε. 

Βγ Ιΐι&ΐ ηιε&η8 ΐΡε εςιιίριηεηΐ ιΐ8ε(1 Ρογ ΐΡε ΐΓ&η8ροΓΐ οΡ ςυίοΡ-ίτοζεη Ροο(ΐ8ΐιιΡΡ8 8ΐι&11 Ρε ΒίΡεά 
λνίΐΐι ώε (Ιενίεε τεΡεττεά ΐο ίη ηρρεηίΐίχ 1 ΐο Ιΐιί8 ηηηεχ. ΙΡ ΙιοννενεΓ οηε 8ΐιοιι1(1 ρΓοεεείΙ Ιο ΐΡε 
νεπβεηΐίοη οΡ ΐΡε ΙεηιρεΓηΙηΓε οΡ ΐΡε Ροο(ΐ8ΐηΡΡ, Ιΐιί8 8ΐιη11 Ρε άοηε ηοεοΓ(1ίη§ Ιο ΐΡε ρΓοεεάηΓε 
Ιηίίΐ (1ο\νη ίη ηρρεηάίχ 2 ΐο ΐ1ιί8 ηηηεχ. 

2. ΑοοοΓ(1ίη§1γ, ίΡε ίεηιρεΓηίηΓε οΡ ίΡε Ροο(ΐ8ίηΡΡ8 ηί ηηγ ροίηί ίη ΐΡε 1οη(1 ηιη8ί Ρε ηί ογ 1)ε1ο\ν ίΡε 
ίηίΐίεηΐείΐ νηΐηε οη 1οη(1ίη§, (1ηπη§ οηττίη§ε ηηά οη ηη1οη(1ίη§. 

3. λνΙιεΓε ίί ί8 ηεοε88&Γγ ίο ορεη ίΡε εςηίρηιεηί, ε.§. ίο εηττγ οηί ίη8ρεοίίοη8, ίί ί8 ε88εηίίη1 ίο 
εη8ηΓε ίΡηί ίΡε Ροο(ΐ8ίηΡΡ8 βγο ηοί εχρο8ε(1 ίο ρΓθοε(1ηΓε8 ογ οοη(1ίίίοη8 οοηίτ&Γγ ίο ίΡε οΙ)]εοίίνε8 
οΡ ί1ιί8 ηηηεχ ηηίΐ ί1ΐ08ε οΡ ίΡε Ιηίεπι&ίίοη&Ι Οοηνεηίίοη οη ίΡε ΡΙηπηοηίζ&ίίοη οΡ ΡΓοηίίεΓ 
ΟοηίΓθΐ8 οΡ Οοο(ΐ8. 

4. Οηπη§ εεΓίηίη ορεΓηίίοη8, 8ηε1ι η8 (1είΓ08ίίη§ ίΡε ενηροΓηίοΓ οΡ ηιεοΐιηηίοηΐΐγ ΓεΡπ§εΓηίε(1 
εςηίρηιεηί, ά ΡπεΡ Π8ε οΡ ίΡε ίεηιρεΓηίηΓε οΡ ίΡε 8ηΓΡηεε οΡ ίΡε Ροο(ΐ8ίηΡΡ8 οΡ ηοί ηιοΓε ίΡηη 3 °€ 
ίη Ά ρηΓί οΡ ίΡε Ιοηά, ε.§. ηεηΓ ίΡε ενηροΓηίοΓ, ηΡονε ίΡε ηρρΓορπηίε ίεηιρεΓηίηΓε ηιηγ Ρε 


ρεΓΓηίίίείΙ. 

Ιεε οΓεηηι . - 20 °€ 

ΡΓΟζεη ΟΓ ςηίοΡ ((Ιεερ)-ΡΓθζεη Ρΐ8ΐι, Ρΐ8ΐι ρΓθ(1ηοί8, 

Γηο11η808 ηηΟ θΓα8ίηοε&η8 ηηΟ ηΐΐ οίΡεΓ 

ςηίοίί ((Ιεερ)-ΡΓθζεη Ροο(ΐ8ίηΡΡ8 . - 18 °€ 

Α11 οίΡεΓ Ρτοζεη Ροο(ΐ8ίηΡΡ8 (εχεερί ΡηίίεΓ) . - 12 °0 

ΒηίίεΓ . - 10 °0 


Οεερ-Ρτοζεη ηηΟ ίτοζεη Ροο(ΐ8ίηΡΡ8 ΓηεηίίοηεΟ Οεΐονν ίο Οε 
ίΓηΓηεΟίηίεΙγ ίΙΐΓίΙιεΓ ρΓθοε88ε(1 ηί (1ε8ίίηηίίοη: ' 

ΒηίίεΓ 

ΟοηεεηίΓΕίείΙ ίτηίί ]ηίοε 


ΤΗβ άββρ-βΌζβη αηά βΌζβη /οοά^ίη/β Ιί^ίβά, ννΗβη ίηίβηάβά /ον ίιηιηβάίαίβ /ηνίΗβν ρνο€β88ίη§ αί 
άβ8ίίηαίίοη, ιηαγ Ιιβ ρβνιηίίίβά §ναάιια11γ ίο νί8β ίη ίβηιρβναίιινβ άιινίη§ ααννία§β 50 «5 Ιο αννίνβ αί 
ΐΗοίν άβ8ΐίηαΙίοη αί Ιεπιρβναίιινβ^ ηο ΗίξΗβν ίίιαη ίΐτο^β 8ρβαίββά δγ ΐΗβ 8βηάβν αηά ίηάίααΙβά ίη ΐΗβ 
Ιναηδίρονί αοηίναοί. ΤΗί$ Ιβηιρβναίηνβ ^ΗοηΙά ηοί δβ ΗίξΗβν ίΗαη ίδβ ιηαχίπιηιη ίβηιρβναίιινβ 
αιιίδονίζβά /ον ΐΗβ 8αιηβ /οοά^Ιη// \νδβη νβ/νίξβναίβά α5 ηιβηΐίοηβά ίη αηηβχ 3. ΤΗβ Ιναηδίρονί 
άοβηηιβηΐ δδαΙΙ δίαΐβ ίΗβ ηαηιβ ο/ ίδβ /οοάδίη// ννΗβΐΗβν ίί ίδ άββρ-/νοζβη ον /νοζβη αηά ίδαί ίί ίδ 
ίηιιηβάίαίβΙγ ίο δβ /ηνίΐτβν ρνοββδδβά αί άβδΙίηαΙίοη. ΤΗίδ βαννία§β δδαΙΙ δβ ιιηάβνΙαδβη \νίίδ 
ΑΤΡ-αρρνονβά ββιηίρηιβηί ννίίΗοηί ιΐδβ ο/ α ίΗβνηιαΙ αρρΙίαηββ Ιο ίηβνβαδβ Ιδβ Ιβπιρβναίηνβ ο/ ίΗβ 
/οοάδίη//δ. 
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Αηηβχ 2 , Αρρβικϊίχ 1 

ΜΟΝΙΤΟΚΙΝΟ ΟΡ ΑΙΚ ΤΕΜΡΕΚΑΤϋΚΕδ ΕΟΚ ΤΚΑΝ8ΡΟΚΤ ΟΕ 
ΡΕΚΙ8ΗΑΒΕΕ Ε0008ΤυΕΕ8 ΟϋΙΟΚ-ΕΚΟΖΕΝ 

Τ1ΐ6 ΐτ&ηδροΓΐ εςυίρπιεηΐ: 8ΐι&111)ε ίϊίΙείΙ &η ίηδΐταπιεηΐ: ε&ρΛΙε οί πιε&8υπη§ &τκ1 ΓεεοΓ(1ίη§ 
Άΐΐ ΐεπιρεΓ&ΐιίΓεδ &ικ1 8ΐ:οπη§ ώε οΙ)ΐ&ίηε(1 (ΙιεΓείη&ίΙεΓ Γείεττεά ΐο &8 ΐΐιε ίηδΐΓαηιεηΙ:) ΐο 
ιηοηίΐοΓ ώε ηιγ ΐειηρεΓ&ΐυΓεδ ΐο \ν1ιίο1ι ςιιίεΙί-ίΓοζεη ίοοάδίυίϊ’δ ίηΐεικίείΐ ίοΓ 1ιυπι&η εοηδυιηρΐίοη 
&Γε 8υΙ)]εοίε(1. 

ΤΙιε ίηδίηιηιεηί δΐι&ΐΐ 1)ε νεπίϊείΐ ίη &οοοΓ(1&ηεε \νίί1ι ΕΝ 13486 (ΤεπιρεΓ&ίυΓε τεεοΓίϊεΓδ &τκ! 
ΐΙιεπηοηιείεΓδ ίοΓ ίΐιε ίΓ&ηδροΓί, 8ίθΓ&§ε &ικ1 (ϋδΙπΕιιίίοη οί εΙιίΠείΙ, ίτοζεη, άεερ-ίτοζεη/ςιιίεΐί- 
ίΓοζεη ίοο(1 Άπά ίεε οΓεαιη - Ρεποάίε νεπβεαίίοη) 6γ &η αεοΓείΙίίείΙ Εοάγ αικί ίΐιε (Ιοευιηεηί&ίίοη 
δΐιαίΐ 6ε &ν&ί1&61ε ίοΓ ί6ε &ρρΓον&1 οί ΑΤΡ εοιηρείεηί &υί6οπίίε8. 

Τ6ε ίηδίηιηιεηί δΕαΙΙ εοιηρίγ \νίί6 8ίαη(1&Γ(1 ΕΝ 12830 (ΤειηρεΓ&ίυΓε τεεοΓίΙεΓδ ίοΓ ί6ε ίτ&ηδροΓί, 
8ίθΓ&§ε αικί (ϋδίΓΛυίΙοη οί εΕΙΠεΟ, ίΓοζεη, (1εερ-&οζεη/ςιι1εΕ-&οζεη ίοοΟ &ικ1 ίεε οΓεαιη - Τεδίδ, 
ρεΓίοπη&ηεε, δυίί&ΕίΙίίγ). 

ΤειηρεΓ&ΐυΓε ΓεεοΓ(1ίη§8 ο6ί&ίηε(1 ίη ΐΕίδ πι&ηηεΓ ηιυδί 6ε Οηίείΐ ηπΟ δίοΓεΟ 6γ ΐ6ε ορεΓηίοΓ ίοΓ ηί 
Ιε&δί οηε γε&Γ ογ 1οη§εΓ, &εοοΓ(1ίη§ ίο ί6ε ηηίιίΓε οί ί6ε ίοοΟ. 

Μεηδηπη§ ίηδίτηηιεηίδ 86η11 εοηιρίγ \νίί6 ί6ε ρΓονίδίοηδ οί ί6ί8 ΑρρεηΟίχ οηε γεηΓ ηίίεΓ ί6ε Οηίε 
οί εηΐΓγ ίηίο ίοΓοε οί ί6ε η6ονε ρΓονίδίοη. Μεη8ηπη§ ίηδίηιηιεηίδ ηίΓεηάγ ίοδΐηΠεΟ, 6ηί \ν6ίε6 
(Ιο ηοί εοηίοΓΓη ίο ί6ε η6ονε 8ίηη(1ηΓ(1, 6είθΓε ί6ί8 (Ιηίε, εηη εοηίίηηε ίο 6ε ηδείΐ ηηίίΐ 
31 Οεεεηι6εΓ 2009. 
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Αηη£χ 2 , ΑρρΕπάίχ 2 

ΡΚΟΟΕΟυΚΕ ΕΟΚ ΤΗΕ 8ΑΜΡΕΙΝΟ ΑΝΒ ΜΕΑδϋΚΕΜΕΝΤ ΟΕ ΤΕΜΡΕΚΑΤϋΚΕ 
ΕΟΚ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΕ ΟΗΙΕΕΕΒ, ΕΚΟΖΕΝ ΑΝΒ ΟϋΙΟΚ-ΕΚΟΖΕΝ 
ΡΕΚΙ8ΗΑΒΕΕ ΕΟΟΒ8ΤυΕΕ8 


Α. ΟΕΝΕΚΑΕ ΟΟΝ8ΙΒΕΚΑΤΙΟΝ8 

1. Ιηδρεοΐίοη &ικ1 ιηε&δυΓεηιεηΙ: οί ΐεπιρεΓ&ΐιίΓεδ δΐίραΐ&ΐείΐ ίη Βπηεχεδ 2 &τκ1 3 δΙιουΜ 1)ε ε&ττίείΐ οιιΐ 
80 ώ&ΐ ώε ίοοίΐδΐυί’ίδ άτ& ηοΐ εχροδεά ΐο εοικίίΐίοηδ (Ιεΐήπιεηΐ&Ι ΐο Λε δ&ίεΐγ ογ ςιι&ΐίΐγ οί ΐΐιε 
ίοοάδΐυίίδ. Με&δυπη§ οί ίοοά ΐειηρεΓ&ΐιίΓεδ δΙιουΜ Ιιε εαττίοά ουΐ ίη ά Γε&ί§εΓηΐε(1 εηνίΓοηπιεηΙ, 
ηη(1 \νί11ι Ιΐιε ηιίηίηιιιηι άεΐηγδ ηηά ηιίηίηιιιηι (ΙίδΓΐιρΙίοη οί ΐΓηηδροΓΐ ορεΓηΐίοηδ. 

2. ΙηδρεεΙίοη ηηά ΓηεηδίίΓεηιεηΙ ρΓοεεάηΓεδ, ηδ Γείειτεά Ιο ίη ρηΓη§Γηρ1ι 1, δΐιηΐΐ ρΓείεΓηΙιΙγ Ιιε 
εηττίείΐ οηΐ ηΐ Ιΐιε ροίηΐ οί 1οη(1ίη§ ογ ηη1οη(1ίη§. ΤΙιεδε ρΓοεεάηΓεδ δΙιοηΜ ηοΐ ηοπηηΐΐγ Ιτε 
εηττίείΐ οηί (1ηπη§ ίτηηδροΓί, ηηίεδδ δεποηδ άοηΐιΐ εχίδίδ ηΙιοηί ίΐιε εοηίοΓΓηίΐγ οί ίΐιε 
ίεηιρεΓηίηΓεδ οί ίΐιε ίοοάδΐηίίδ δίίρηΐηΐεά ίη ηηηεχεδ 2 ηηά 3. 

3. λνΙιεΓε ροδδΛΙε, ΐΐιε ίηδρεείίοη δΙιοηΜ ΐηίίε ηεεοηηί οί ίηίοπηηίίοη ρΓονίάείΙ 1)γ ίεηιρεΓηίηΓε 
ηιοηίίθΓίη§ άενίεεδ (1ηπη§ ίίιε ]οηΓηεγ 1)είθΓε δε1εείίη§ ώοδε Ιοηάδ οί ρεπδ1ιηΙ)1ε ίοοάδΐηίίδ ίοΓ 
δηηιρ1ίη§ &η(1 ηιεηδηΓεηιεηί ρΓοεεάηΓεδ. ΡΓθ§Γεδδίοη ίο ίεηιρεΓηίηΓε ηιεηδηΓεηιεηί οί ώε ίοοά 
δΙιοηΜ οηΐγ 1)ε ηηάειίηίίεη \ν1ιεΓε ίΙιεΓε ίδ ΓεηδοηηΙ)1ε άοηΜ οί ίίιε ίεηιρεΓηίηΓε εοηίτοί (1ηπη§ 
εηιτίη^ε. 

4. λνίιεΓε Ιοηάδ Ιιηνε Ιτεεη δείεείείΐ, ά ηοη-άεδίηιείίνε ηιεηδηΓεηιεηί (1)εί\νεεη-εηδε ογ 
1)εί\νεεη-ρηε]ί) δΙιοηΜ ηί ίΪΓδί Ιιε ηδεά. Οηΐγ \ν1ιεΓε ίίιε τεδηΐίδ οί ίίιε ηοη-άεδίηιείίνε 
ΓηεηδηΓεηιεηί άο ηοί εοηίοΓΓη \νίί1ι ίίιε ίεηιρεΓηίηΓεδ Μίά (1ο\νη ίη ηηηεχεδ 2 ογ 3 (ίηΜη§ ίηίο 
ηεεοηηί η11ο\νηΙ)1ε ίοΙεΓηηεεδ), ηΓε άεδίτηείίνε ΓηεηδηΓεηιεηίδ ίο Ιτε εηττίείΐ οηί. ’\νίιεΓε 
εοηδί^ητηεηίδ ογ εηδεδ Ιιηνε Ιτεεη ορεηεά ίοΓ ίηδρεείίοη, Ιιηί ηο ίηΓίΙιεΓ ηείίοη Ιιηδ Ιιεεη ίηΙίεη, 
ίΐιεγ δΙιοηΜ Ιτε τεδεηίείΐ §ίνίη§ ίίιε ίίηιε, άηίε, ρΐηεε οί ίηδρεείίοη, ηηά ίίιε οίίίείηΐ δίηηιρ οί ίίιε 
ίηδρεείίοη ηηίΙιοΓίίγ. 

Β. 8ΑΜΡΕΙΝΟ 

5. ΤΙιε ίγρεδ οί ρηε]ίη§ε δείεείείΐ ίοΓ ίεηιρεΓηίηΓε ΓηεηδηΓεηιεηί δΐιηΐΐ 1)ε δηεΐι ΐΐιηί ΐΙιείΓ ίεηιρεΓηίηΓε 
ίδ ΓερΓεδεηίηίίνε οί ίίιε \νηΓΓηεδί ροίηί οί ίίιε εοηδί^ηηιεηί. 

6. λνΙιεΓε ίί ίδ ηεεεδδηΓγ ίο δείεεί δηηιρίεδ (1ηήη§ ίτηηδροΓί \ν1ιί1δί ίίιε εοηδί^ητηεηί ίδ 1οη(1ε(1, ί\νο 
δηηιρίεδ δΙιοηΜ Ιιε ίηίεεη ίτοητ ίίιε ίορ ηηά Ιτοίίοηι οί ίίιε εοηδίβπτηεηί η(1]ηεεηί ίο ίίιε ορεηίη§ 
ε(1§ε οί εηεΐι άοοΓ ογ ρηίΓ οί άοοΓδ. 

7. λνίιεΓε δηηιρίεδ ηΓε ίηίεεη (1ηΓίη§ ηη1οη(1ίη§ οί ίίιε εοηδί^ηηιεηί, ίοηΓ δηηιρίεδ δΙιοηΜ Ιιε εΐιοδεη 
ίΓοηι ηηγ οί ίίιε ίο11ο\νίη§ Ιοεηίίοηδ: 

ίορ ηη(11)οίίθΓη οί ώε εοηδί^ηηιεηί η(1]ηεεηί ίο ίίιε ορεηίη§ ε(1§ε οί ώε άοοΓδ; 
ίορ ΓεηΓ οοΓηεΓδ οί ίίιε εοηδί^ητηεηί (ί.ε. ίηΓίΙιεδί η\νηγ ίτοητ ίίιε Γείπ^ετΜίοη ηηίί); 
εεηίτε οί ίίιε οοηδί^ηητεηί; 

εεηίτε οί ίίιε ίτοηί δητίηςε οί ίίιε οοηδί^ηητεηί (ί.ε. εΐοδεδί ίο ίίιε Γείπ^ετΜίοη ηηίί); 

ίορ ΟΓ ΙτοίίοΓη εοπιεΓδ οί ίίιε ίτοηί δητίηεε οί ίίιε εοηδί^ηητεηί (ί.ε. εΐοδεδί ίο ίίιε τεΐηπι ηίτ 
ίηίηίίε οί ίίιε τείπ^εΓηίίοη ηηίί). 
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8. Ιη ΐΐιε ο&86 οί οΙιίΙΙείΙ ίοοάδ ίη αηηεχ 3, 8αηιρ1ε8 8ΐιοιι1(1 &180 Ιιε ΐ&Ιίεη ίτοηι Ιΐιε εο1(1ε8ΐ Ιοεαΐίοη Ιο 
εη8υΓε ώαΐ ίτεεζίη^ 1ι&8 ηοΐ οεευιτείΐ (1υπη§ ΐΓ&η8ροΓΐα1:ίοη. 

€. ΤΕΜΡΕΚΑΤυΚΕ ΜΕΑδϋΚΕΜΕΝΤ ΟΕ ΡΕΚΙ8ΗΑΒΕΕ Ρ0008ΤυΡΡ8 

9. ΤΙιε ΐειηρεΓ&ΐυΓε πιε&8υήη§ ρΓθΙ)ε 8ΐιοιι1(11)ε ρΓεοοοΙεά ΐο &8 ο1θ8ε ΐο ώε ρΓοάιιοΐ ΐεπιρεΓ&ΐιίΓε &8 
ρο88ίΙ)1ε 1)είθΓε ηιε&8ΐΐΓειηεηΐ. 

I. ΟιϊΙΙβά ίοοά^ 

10. Νοη-(1ε8ΐτυεΐίνε ηιε&8υΓεηιεη1: · Με&8ΐΐΓεηιεηΙ 1)εΐΛνεεη-ε&8ε ογ Οεΐλνεεη-ραείί 8ΐιοιι1(1 Οε ηιαΟε 
\νί11ι Ά ρΓοΟε λνίΐΐι ά ίΐ&ΐ Ιιε&Ο, \ν1ιίε1ι §ίνε8 ά §οο(1 8υΓί&εε εοηΐ&εΐ, 1ο\ν Ιΐιεπη&1 ηι&88, &ικ11ιί§1ι 
Ιΐιεπη&ΐ εοηΟιιεΙίνίΐγ. ’\νΐιεη ρ1&είη§ Ιΐιε ρΓοΟε 1)εΙ\νεεη Ιΐιε ε&8ε8 ογ ίοοΟ ρ&ο]ί8, ΐΙιεΓε 8ΐιοιι1(1 Οε 
8υίίϊείεηΙ ρΓε88ΐΐΓε ΐο §ίνε ά §οο(1 ίΐιεπη&ΐ εοηίαοί, αηΟ 8υίίϊείεηί 1εη§ί1ι οί ρΓοΟε ίη8εΓίε(1 ίο 
Γπίηίπιίζε εοηΟυείίνίίγ επ·0Γ8. 

11. Ρε8ΐΓυεΐ1νε ηιε&8ΐΐΓεηιεηΐ . Α ρΓοΟε ^ν^ί11 & π§ί(1, ΓθΙ)ΐΐ8ί 8ίεηι ηπΟ 8ΐι&Γρεηε(1 ροΙηί 8ΐιοιι1(1 Οε 
ιΐ8ε(1, Γπ&ίΐε ίτοπι & πι&ίεπ&Ι \ν1ι1ο1ι 18 ε&8γ ίο εΐε&η &η(1 (1ΐ8ΐηίεοί. ΤΙιε ρΓοΟε 8ΐιου1(1 Οε 1η8εΓίε(1 
Ιηίο ίΐιε οεηίΓε οί ΐΐιε ίοοΟ ρ&εΐί, &τκ1 ίΐιε ίειηρεΓ&ίυΓε ηοΐεΟ \ν1ιεη & 8ίε&(1γ Γε&(ϋη§ 18 τε&εΐιείΐ. 

II. Ρνοζβη αηά αηίοΐί-ί'νοζβη ίοοά8 

12. Νοη-(1ε8ΐηίεΐ1νε ηιε&8ΐΐΓεηιεηΐ . δ&ιηε &8 ρ&Γ&§Γ&ρ1ι 10. 

13. Ρε8ΐηίεΐ1νε ηιεα8υΓεηιεηί . ΤειηρεΓ&ίυΓε ρΓθΙ)ε8 &Γε ηοί (1ε8ΐ§ηε(1 ίο ρεπείταίε ίτοζεη ίοο(ΐ8. 
ΤΙιεΓείοΓε 1ί 18 ηεοε88&Γγ ίο πιαίίε ά Ιιοίε ίη ίΐιε ρΓοΟηεί ίη ινΙιίοΙι ίο ίη8εΓί ίΐιε ρΓοΟε. ΤΙιε Ιιοίε ί8 
ηι&(1ε Ογ ά ρΓεεοοΙεΟ ρΓοΟηεί ρεηείταίίοη ίη8ίηιηιεηί, ινΟίεΙι ί8 ά 8ΐι&Γρ ροίηίεά ιηεί&ΙΙίο 
ίη8ίηιηιεηί 8ηο1ι &8 &η ίεε ρηηεΟ, Ιι^ηΟ ΟπΠ ογ αη &η§εΓ. ΤΟε ΟίαηιείεΓ οί ίΟε Οοίε 8ΐιοη1(1 
ρΓονίΟε Ά ο1θ8ε ίϊί ίο ίΟ&ί οί ίΟε ρΓοΟε. ΤΟε ΟερίΟ ίο ννΟίεΙι ίΟε ρΓοΟε ί8 ίη8εΓίε(1 ινίΐΐ ΟερεηΟ οη 
ίΟε ίγρε οί ρΓοΟηεί: 

(ί) λνΟεΓε ρΓοΟηεί (1ίΓηεη8ίοη8 ηΐίοιν, ίη8εΓί ίΟε ρΓοΟε ίο η ΟερίΟ οί 2.5 οηι ίΓοιη ίΟε 8ηΓί&οε 
οί ΐΟε ρΓοΟηεί; 

(ίί) ’\νΐιεΓε (ί) ί8 ηοί ρο88ίΙ)1ε 1)εε&η8ε οί ίΟε 8ίζε οί ΐΟε ρΓοΟηεί, ίΟε ρΓοΟε 8ΐιοη1(1 Οε ίη8εΓίε(1 
ίο η ΓηίηίιηηΓη ΟερίΟ ίΓοηι ΐΟε 8ηΓί&οε οί 3 ίο 4 ΐίΓηε8 ίΟε ΟίηηιείεΓ οί ίΟε ρΓοΟε; 

(ίίί) Ιί ί8 ηοί ρο88ίΙ)1ε ογ ρΓ&είίεαΙ ίο ιη&Οε ά Οοίε ίη εετίαίη ίοο(ΐ8 1)εε&η8ε οί ίΟείΓ 8ίζε ογ 
οοΓηρο8ίίίοη ε.§. (ΙίοεΟ νε§εί&01ε8. Ιη ί1ιε8ε ο&8ε8, ίΟε ίηίεπι&Ι ίειηρεΓ&ίηΓε οί ίΟε ίοοά 
ρ&εΟ&§ε 8ΐιοη1(1 Οε (Ιείεπηίηείΐ Ογ ίη8εΓίίοη οί ά 8ηίί&01ε 8θ&Γρ-8ίεΓηΓηε(1 ρΓοΟε ίο ίΟε 
οεηίΓε οί ίΟε ρ&οΟ ίο Γηε&8ηΓε ίΟε ίειηρεΓ&ίηΓε ίη οοηίαεί ινίίΟ ίΟε ίοοά. 

ΑίίεΓ ίη8εΓίίη§ ίΟο ρΓοΟο, ίΟε ίειηρεΓ&ίηΓε 8θοη1(1 Οε τεαιΐ ννΟεη ίί 0&8 Γε&εΟειΙ ά 8ίε&(1γ ν&ΐηε. 

ϋ. ΟΕΝΕΚΑΕ 8ΡΕ^IΓI^ΑΤIΟΝδ ΕΟΚ ΤΗΕ ΜΕΑδΕΚΙΝΟ δΥδΤΕΜ 

14. ΤΟε Γηε&8ηΓίη§ 8γ8ίεΓη (ρΓοΟε ηηιΐ τεηίΐ-οηί) 080(1 ίη (Ιείεπηίηίη^ ίεηιρεΓ&ίοΓε 80&11 ιηεεί ίΟε 
ίο11ο(νίη§ 8ρεείίϊοοίίοη8: 

(ί) ΐΟε Γε8ροη8ε ίίηιε 8θου1(1 ηοΟίενε 90% οί ίΟε (ΙίίίοΓοηοε Οείινεεη ίΟε ίηίίίηΐ &η(1 ίϊηοΐ 
Γεο(1ίη§ ινίίΟίη ϊΟγοο Γηίηοίε8; 
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(ϋ) * Ιΐΐ6 δγδίεηι ηιυδί: Ιιανε &η &εευΓ&εγ οί ± 0.5 °0 λνίΐΐιίη Ιΐιε ηιε&8υΓεηιεηΙ Γ&η§ε - 20 °0 Ιο 

+ 30 °€; 

(ίϋ) ' Ιΐιε ηιε&8ΐιπη§ αεευηεγ πιυ8ΐ: ηοΐ ο1ι&η§ε Ογ ηιοΓε ώαη 0.3 °0 (1υπη§ ορεΓ&Ιίοη ίη ώε 
ΗπιΟίεπΐ ΐεπιρεΓ&ΐιίΓε Γ&η§ε - 20 °€ ΐο + 30 °€; 

(ίν) ώε (1ί8ρ1&γ Γε8θ1ιι1:ίοη οί ώε ίη8ΐτιιηιεη1: 8ΐιοιι1(1 Οε 0.1 °€; 

(ν) ' ώε & 0011 Γ& 0 Υ οί ώε 8γ8ΐ:εηι 8ΐιου1(1 Οε οΐιεείίείΐ &ΐ Γε§υ1&Γ ίη1:εΓν&ΐ8; 

(νί) ώε 8γ8ΐ:επι 8ΐιου1(1 Ιιανε ά ευττεηΐ εεΓίίίΙε&Ιε οί ε&ΙίΙΐΓ&Ιίοη ίτοηι άπ &ρρΓονε(1 ίη8ΐ:ίΙιιΙίοη; 

(νϋ) ώε εΐεείπεαΐ εοηιροηεη1:8 οί Ιΐιε 8γ8ΐεπι 8ΐιου1(1 Οε ρΓοΐεοΙεΟ &§&ίη8ΐ υικ1ε8ίΓαΙ)1ε είίεο1:8 
Ουε ΐο εοη(1εη8&ίίοη οί ιηοί8ίυΓε; 

(νίϋ) ώε 8γ8ίεηι 8ΐιου1(1 Οε ΓθΙιιΐ8ί αηΟ 8ΐιοε1ί ρΓοοί 


Ε. ΑΕΕΟλΥΑΒΕΕ ΤΟΕΕΚΑΝΟΕ8 ΙΝ ΤΗΕ ΜΕΑδϋΚΕΜΕΝΤ ΟΕ ΤΕΜΡΕΚΑΤϋΚΕ 

15. ΟεΓί&ίη ίο1εΓαηεε8 8ΐιου1(1 Οε αΙΙολνεΟ ίη ίΐιε ίηίεΓρΓείαίίοη οί ίεηιρεΓ&ίηΓε ηιε&8ηΓεηιεηί8: 

(ί) ορεΓηΐίοηηΙ - ίη ίΐιε οη8ε οί ίτοζεη ηοΟ ςηίεΙί-ίΓοζεη ίοο(!8, η Οπεί Π8ε οί ηρ ίο 3 °€ οη ΐΐιε 
ίεηιρεΓηίηΓε ρεπηίΐΐείΐ ίη ηηηεχ 2 ί8 η11ο\νε(! ίοΓ Λε 8ηΓί&οε ίεηιρεΓ&ίηΓε οί ίΐιε ίοοά; 

(ίί) ηιεΐΙιοΟοΙο^ν - ηοη-(1ε8ίΓηείίνε ηιεη8ηΓεηιεηί εηη §ίνε ηρ ίο ά ηιηχίηιηηι οί 2 °€ 
ΟίίίεΓεηεε ίη ίΐιε Γεη(!ίη§ εοηιρηΓείΙ ίο ίΐιε ίΓηε ρΓοΟηεί ίεηιρεΓηίηΓε ηιεη8ηΓεηιεηί, 
ε8ρεεί&11γ \νίί1ι ίΐιε ί1ιίε1ίηε88 οί ο&γ(11ιο&γ( 1 ίη ε&8ε ρ&ο]ί&§ίη§. Τ1ιί8 ίοΙεΓ&ηεε (1οε8 ηοί 
αρρίγ ίο ίΐιε (1ε8ίΓηείίνε ηιε&8ηΓεηιεηί οί ίεηιρεΓ&ίηΓε. 


1 


Τ1ΐ6 ρΓοαβάιΐΓβ λνίΙΙ ύβ άεβηεά. 
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Αηη£χ 3 


8ΕI.Ε^ΤIΟΝ ΟΓ Ε^υIΡΜΕΝΤ ΑΝΟ ΤΕΜΡΕΚΑΤυΚΕ 
^ΟΝ^IΤIΟΝ8 ΤΟ ΒΕ ΟΒ8ΕΚνΕϋ ΕΟΚ ΤΗΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ 
ΟΕ ΟΗΙΕΕΕΟ ΡΟΟϋ8ΤυΕΡ8 

1. ΡοΓ Ιΐΐ6 οαττί&βε οΡ Ιΐιε ίο11ο\νίη§ εΡίΙΙεά ίοοάδΐυίΡδ, ΐΡε ΐτ&ηδροΓΐ εςιιίρηιεηΐ 1ι&8 ΐο Ρε δείεεΐεά 
&ικ1 ιΐ8ε(1 ίη 8υε1ι ά \ν&γ ώ&ΐ (1υήη§ ε&π·ί&§ε ώε 1ιί§1ιε8ΐ ΐεηιρεΓ&ΐιίΓε οΡ ΐΡε Ροο(ΐ8ΐ:ιιΡΡ8 &ΐ &ηγ 
ροίηΐ οΡ ΐΡε Ιο&ά (1οε8 ηοΐ εχεεεά ώε ίη(ϋε&ΐε(1 ΐεπιρεΓ&ΐιίΓε. ΙΡ, 11ο^νενε^ ώε νεπίϊε&ΐίοη οΡ ώε 
ΐειηρεΓ&ΐυΓε οΡ ΐΡε Ροο(ΐ8ΐ:ιιΡΡ 18 ε&ττίείΐ οιιΐ, ίΐ 8ΐι&11 Ρε άοηε &εεοΓ(1ίη§ ΐο ώε ρΓοοεάυΓε 1&ί(1 (Ιοινη 
ίη Αρρεηιΐίχ 2 ίο Αηηεχ 2 ίο ΐ1ιί8 Α§Γεεπιεηί. 

2. ΑοοοΓ(1ίη§1γ, ίΡε ίεηιρεΓ&ίυΓε οΡ ίΡε Ροο(ΐ8ίυΡΡ8 ηί ηηγ ροίηί ίη ίΡε Ιοηιΐ ηιη8ί ηοί εχοεειΐ ΐΡε 
ίεηιρεΓηίηΓε η8 ίηιΐίεηίείΐ 1)ε1ο\ν οη 1οη(1ίη§, (1ηπη§ οηττίη§ε ηηιΐ οη ηη1οη(1ίη§. 

3. λΥΙιεΓε ίί ί8 ηεοε88ηΓγ ίο ορεη ίΡε εςηίρηιεηί, ε.§. ίο εηττγ οηί ίη8ρεοίίοη8, ίί ί8 ε88εηίίη1 ίο 
εη8ηΓε ίΡηί ίΡε Ροο(ΐ8ίηΡΡ8 ηΓε ηοί εχρο8ε(1 ίο ρΓθοε(1ηΓε8 ογ εοη(1ίίίοη8 εοηίηΓγ ίο ίΡε οΙ)]εοίίνε8 
οΡ ί1ιί8 Αηηεχ ηηά ί1ΐ08ε οΡ ίΡε Ιηίεπιηίίοηηΐ Οοηνεηίίοη οη ίΡε Ρίηπηοηίζηίίοη οΡ ΡΓοηίίεΓ 
€οηίΓθΐ8 οΡ Οοο(ΐ8. 

4. ΤΡε ίεηιρεΓηίηΓε εοηίτοί οΡ Ροο(ΐ8ίηΡΡ8 8ρεοίίϊε(1 ίη ί1ιί8 Αηηεχ 8ΐιοη1(1 Ρε 8ηε1ι η8 ηοί ίο εηη8ε 
Ρτεεζίηβ ηί ηηγ ροίηί οΡ ίΡε Ιοηιΐ. 
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Μ&χίηιυηι ίΒηιρΒΓαίιΐΓΒ 

I. Κίΐ\νηιί1]ί* +6°€ 

II. ΚείΙ ηΐ6&ΐ ^ &ικ! 1&γ§6 §&ηΐ6 + 7 °€ 

(οΐΙΐ6Γ ώ&η Γ6(Ι οίϊ&Ι) 


III. Με&ΐ ρΓ0(1υεΐ8 ραδΐευπζείΐ ηιίΐΐί, 

ΙιιιΐΙεΓ, ίτεδίι άαΐΓγ ρΓοάιιεΐδ 
(γο§1ιιΐΓΐ, ΙίεΤίΓ, οΓεαπι αικί ίτεδίι εΐιεεβε 
Γε&(1γ εοοΙίείΙ ίοοάδΐυίϊδ (ηιεαΐ, ίϊδίι, 
νε§εΐ&1)Ιε8), τε&άγ Ιο εαΐ ρΓερ&Γεά 
Γ&\ν νε§εΙ&ΐ5ΐε8 &ικ1 νε§εΐ&1)1ε 

ρΓ0(1ιιεΐ8 ^ εοηεεηΐηΐείΐ ίταίΐ ]υίεε απά Γΐ8ΐι 
ρΓ0(1υεΐ8 ^ ηοΐ 1ί8ΐε(! 1)ε1ο\ν 

IV. Ο&ιηε (οΙΙιεΓ Ιΐιαη 1&Γ§ε §&ηιε), ρουΙΐΓγ ^ 

&ΤΚΐ Γ&1)1)ίΐ8 

V. Κεά οίΓ&Ι ^ 

VI. Μίηεείΐ ιηε&ΐ ^ 


VII. υηΐΓε&ΐε(1 ίΪ8ΐι, πιο11υ8ε8 &τκ! 
€πΐ8ΐ&εε&η8 ® 


είΙΙιεΓ 3.1 + 6 °£ ογ αΐ ΙειηρεΓ&ΙιίΓε ίικίίε&ΐείΐ οη Ιΐιε 
ΙαΙιεΙ αικΙ/οΓ οη Ιΐιε ΐΓ&η8ροΓΐ (Ιοεηηιεηΐ8 

+ 4°0 

+ 3°0 

είΙΙιεΓ + 2 °0 ογ αΐ ΙεηιρεΓαΙηΓε ίηάίε&ΐείΐ οη ΐΐιε 
1&1)ε1 ηη(!/θΓ οη ΐΐιε ΐΓ&η8ροΓΐ (!οεηηιεηΐ8 

οη ηιε1ΐίη§ ίεε ογ ηΐ ΙεηιρεΓ&ΐηΓε οί Γηε1ΐίη§ ίεε 


' ΐνΐίβη τηίΐΐί 18 εοΙΙβείβάβ-οτη ίΗβ/αηη βον ίπιηεάίαίβ ρΓοεβ88ίη§, ίΗε ίβηιρβκαίιίΓε ηιαγ ή8ε άιιήη§ εαΓήα§β 
ίο + 10 °€. 

^ Αηγ ρΓερακαίίοη8 ίΗεΓβο/. 

^ Εχεερί /ογ ρΓθάΜεί8/ιιΙΙγ ίΓβαίεά δγ 8αΙίΐη§, 8ίηοδίη§, άΓγίη§ ογ 8ίεΓίΙίζαίίοη. 

"ΡΓβ8}ι ε}ιββ8β" ηβαη8 α ηοη-Γίρεηβά (ηοη-ηαίηΓβά) ε}ιββ8β \νΙιίε}ι 18 Γβαάγ /ογ εοη8ΐιηρίίοη 8ίιοΓΐΙγ α/ίβΓ 
ηιαηη/αείιΐΓίπξ αηά νν/ιίεδ }ια8 α Ιίιηίίεά εοη8εΓναίίοη ρβΓίοά. 

^ Καλν νβ§είαδΙβ8 λνδίείι Ηανβ δεεη άίεβά, 8ΐίεεά ογ ο1ίιεΓ\νί8ε 8ίζβ Γβάιιεεά, δηί βχείιιάίπξ 1ίιο8ε \νίιίείι Ηανε 
οηΐγ δεεη \να8Ηεά, ρεείβά ογ 8ίΐηρΙγ ειιί ίη ΗαΙ/. 

^ Εχεερί /ογ Ιίνβ β8ΐι, Ιίνβ ηίοΙΐΜ8ε8 αηά Ιίνβ εΓΐΐ8ίαεεαη8. 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΓΙ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΑΤΡ) 

η οποία υπεγράφη στην Γενεύη την 1Σεπτεμβρίου 1970 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΑΤΡ) 


ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν τις συνθήκες διατήρησης της ποιότητας των ευπαθών τροφίμων 
κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους, ειδικά στο διεθνές εμπόριο, 

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η βελτίωση αυτών των συνθηκών ενδέχεται να προωθήσει την διεύρυνση του 
εμπορίου ευπαθών τροφίμων, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 


Κεφάλαιο I 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ 

Αρθρο 1 

Για την διεθνή μεταφορά ευπαθών τροφίμων, ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως 
“μονωμένος”, “ψυχόμενος”, “μηχανικά ψυχόμενος” ή “θερμαινόμενος” εξοπλισμός, εάν δεν ανταποκρίνεται 
στους ορισμούς και τα πρότυπα που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της παρούσας Συμφωνίας. 

Αρθρο 2 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο 
εξοπλισμός που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας ελέγχθηκε και δοκιμάστηκε για την 
συμμόρφωσή του με τα εν λόγω πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 1, προσαρτημάτων 
1, 2, 3 και 4 της παρούσας Συμφωνίας. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει να αναγνωρίζει την ισχύ 
πιστοποιητικών συμμόρφωσης που εκδίδονται σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 1, παράγραφο 3 
της παρούσας Συμφωνίας, από την αρμόδια αρχή ενός άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Κάθε 
Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να αναγνωρίζει την ισχύ πιστοποιητικών συμμόρφωσης που εκδίδονται 
σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσαρτήματα 1 και 2, της παρούσας Συμφωνίας, από την αρμόδια αρχή 
Κράτους που δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος. 
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Κεφάλαιο II 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αρθρο 3 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας ισχύουν για όλες τις μεταφορές, είτε για μίσθωμα 
είτε για αμοιβή ή για ίδιο λογαριασμό, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά - με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου - σιδηροδρομικώς, οδικώς ή με συνδυασμό των δύο, 

υπερ-κατεψυγμένων ' και κατεψυγμένων τροφίμων και 

των τροφίμων που αναφέρονται στο παράρτημα 3 της παρούσας Συμφωνίας, ακόμη κι εάν δεν 
είναι υπερκατεψυγμένα ή κατεψυγμένα, 

εάν το σημείο στο οποίο φορτώνονται σε σιδηροδρομικό ή οδικό όχημα τα εμπορεύματα ή ο εξοπλισμός 
που τα περιέχει, και το σημείο στο οποίο εκφορτώνονται από το όχημα τα εμπορεύματα ή ο εξοπλισμός που 
τα περιέχει, βρίσκονται σε διαφορετικά Κράτη, και το σημείο στο οποίο εκφορτώνονται τα εμπορεύματα 
βρίσκεται στην επικράτεια κάποιου Συμβαλλόμενου Μέρους. 

Στην περίπτωση μεταφοράς που συνεπάγεται έναν ή περισσότερους θαλάσσιους διάπλους εκτός από 
τους θαλάσσιους διάπλους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, κάθε χερσαία 
διαδρομή πρέπει να εξετάζεται χωριστά. 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν ομοίως για θαλάσσιους διάπλους 
μικρότερους των 150 χιλιομέτρων, υπό τον όρο ότι τα εμπορεύματα φορτώνονται σε εξοπλισμό 
χρησιμοποιούμενο για την χερσαία διαδρομή ή διαδρομές χωρίς μεταφόρτωση των εμπορευμάτων, και ότι 
αυτοί οι διάπλοι προηγούνται ή ακολουθούν μία ή περισσότερες χερσαίες διαδρομές, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή λαμβάνουν χώρα μεταξύ δύο τέτοιων χερσαίων διαδρομών. 

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
δεν απαιτείται να εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας για την μεταφορά 
τροφίμων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Αρθρο 4 

1. Για την μεταφορά των ευπαθών τροφίμων που διευκρινίζονται στα παραρτήματα 2 και 3 της 
παρούσας Συμφωνίας, πρέπει να χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας 
Συμφωνίας, εκτός εάν οι αναμενόμενες κατά την διάρκεια της μεταφοράς θερμοκρασίες καθιστούν αυτήν 
την προϋπόθεση φανερώς μη αναγκαία για τους σκοπούς της διατήρησης των συνθηκών θερμοκρασίας που 
αναφέρονται στα εν λόγω παραρτήματα 2 και 3 της παρούσας Συμφωνίας. Ο εξοπλισμός πρέπει να 
επιλέγεται και να χρησιμοποιείται κατά τρόπο ώστε να τηρούνται οι συνθήκες θερμοκρασίας που 
προβλέπονται από τα παραρτήματα αυτά καθ’ όλη την διάρκεια της μεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, ειδικότερα όσον αφορά τόσο την θερμοκρασία των τροφίμων κατά 
την διάρκεια της φόρτωσης όσο και την ψύξη ή την εκ νέου ψύξη με πάγο στην διάρκεια του ταξιδιού ή 
άλλες αναγκαίες εργασίες. Παρ’ όλα αυτά, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν μόνο εφόσον 
δεν είναι ασυμβίβαστες με τις διεθνείς δεσμεύσεις στο θέμα των διεθνών μεταφορών που προκύπτουν για τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη βάσει ισχυουσών συμβάσεων κατά τον χρόνο που τίθεται σε ισχύ η παρούσα 
Συμφωνία ή βάσει συμβάσεων που τις αντικαθιστούν. 


' ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : 

Τα υπερ-κατεψυγμένα τρόφιμα νοούνται τα ταχείας ή βαθειάς κατάψυξης τρόφιμα 
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2. Αν κατά την διάρκεια μεταφοράς βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν τηρούνται οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

(α) τα τρόφιμα δεν μπορούν να διατεθούν στην επικράτεια κάποιου Συμβαλλόμενου μετά την 
ολοκλήρωση της μεταφοράς, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές αυτού του Συμβαλλόμενου κρίνουν ότι 
συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις της δημόσιας υγείας να εγκρίνουν τέτοια διάθεση, και εκτός εάν πληρούνται 
οι όροι εκείνοι τους οποίους δυνατόν να συνδέσουν οι αρχές με την έγκριση κατά την χορήγησή της· και 

(β) κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται, για λόγους δημόσιας υγείας ή προστασίας ζώων και 
εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις άλλες διεθνείς δεσμεύσεις που αναφέρονται στην τελευταία φράση της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να απαγορεύει την είσοδο τροφίμων στην επικράτειά του ή να 
καθιστά την είσοδο υποκείμενη στους όρους που πιθανώς θα καθορίσει. 

3. Συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να απαιτείται από τους 
μεταφορείς για μίσθωμα ή αμοιβή, μόνο εφόσον έχουν αναλάβει να προμηθεύσουν ή να παράσχουν 
υπηρεσίες που αποσκοπούν στην διασφάλιση τέτοιας συμμόρφωσης και εάν αυτή η συμμόρφωση εξαρτάται 
από την εκτέλεση εκείνων των υπηρεσιών. Εάν άλλα πρόσωπα, είτε φυσικά είτε νομικά, έχουν αναλάβει να 
προμηθεύσουν ή να παράσχουν υπηρεσίες που αποσκοπούν στην διασφάλιση τέτοιας συμμόρφωσης προς 
τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, πρέπει να απαιτηθεί να διασφαλίσουν αυτήν την συμμόρφωση, 
εφόσον εξαρτάται από την εκτέλεση των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει να προμηθεύσουν ή να 
παράσχουν. 

4. Κατά την διάρκεια της μεταφοράς η οποία υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και για 
την οποία το σημείο φόρτωσης βρίσκεται στην επικράτεια κάποιου Συμβαλλόμενου Μέρους, την ευθύνη για 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου την έχει, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 

στην περίπτωση μεταφοράς με μίσθωμα ή αμοιβή, το πρόσωπο, είτε φυσικό , είτε νομικό, το οποίο 
είναι ο αποστολέας σύμφωνα με το έγγραφο της μεταφοράς, ή εάν δεν υπάρχει έγγραφο 
μεταφοράς, το πρόσωπο, είτε φυσικό, είτε νομικό, το οποίο έχει συνάψει το συμβόλαιο μεταφοράς 
με τον μεταφορέα· 

σε άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό , το οποίο εκτελεί την μεταφορά. 

Κεφάλαιο III 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Αρθρο 5 

Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν ισχύουν για μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια 
ταξινομημένα ως θερμικά ναυτιλιακά διά ξηράς χωρίς μεταφόρτωση των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες αυτή η μεταφορά προηγείται ή ακολουθεί θαλάσσιο διάπλουν, εκτός από τον θαλάσσιο 
διάπλου που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφο 2 της παρούσας Συμφωνίας. 

Αρθρο 6 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της 
τήρησης των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Μερών πρέπει 
να τηρούν η μία την άλλη ενήμερη για τα γενικά μέτρα που λαμβάνονται γι’ αυτόν τον σκοπό. 

2. Εάν κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος διαπιστώσει παράβαση που έγινε από πρόσωπο το οποίο διαμένει 
στην επικράτεια άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ή επιβάλει ποινή σε αυτό το πρόσωπο, η αρμόδια αρχή του 
πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου 
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Μέρους για την ανακαλυφθείσα παράβαση και για την επιβληθείσα ποινή. 

Αρθρο 7 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διατηρούν το δικαίωμα να συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
σκοπό οι διατάξεις που ισχύουν για ειδικό εξοπλισμό και οι διατάξεις που ισχύουν για τις θερμοκρασίες στις 
οποίες χρειάζεται να διατηρούνται ορισμένα τρόφιμα κατά την διάρκεια του ταξιδιού, συγκεκριμένα για 
λόγους ειδικών κλιματολογικών συνθηκών, να μπορούν να είναι αυστηρότερες από εκείνες που 
προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν μόνο για διεθνείς μεταφορές μεταξύ 
Συμβαλλομένων Μερών που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες όπως αυτές αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο. Οι συμφωνίες αυτές διαβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος 
οφείλει να τις κοινοποιεί στα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας που δεν έχουν υπογράψει τις 
εν λόγω συμφωνίες. 


Αρθρο 8 

Η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας δεν επηρεάζει ούτε την ύπαρξη ούτε την 
εγκυρότητα συμβάσεων που έχουν συναφθεί για την εκτέλεση της μεταφοράς. 

Κεφάλαιο IV 

ΤΕΑΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Αρθρο 9 

1. Κράτη μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη και Κράτη που έγιναν δεκτά στην Επιτροπή 
υπό συμβουλευτικό καθεστώς σύμφωνα με την παράγραφο 8 της συγγραφής υποχρεώσεων της Επιτροπής, 
δύνανται να καταστούν Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας: 

(α) υπογράφοντας αυτήν 

(β) κυρώνοντας αυτήν, αφού την υπογράψουν με την επιφύλαξη της κύρωσης· ή 
(γ) προσχωρώντας σε αυτήν. 

2. Κράτη τα οποία ενδέχεται να μετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες της Οικονομικής Επιτροπής για 
την Ευρώπη σύμφωνα με την παράγραφο 11 της συγγραφής υποχρεώσεων της Επιτροπής, δύνανται να 
καταστούν Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας προσχωρώντας σε αυτήν αφού τεθεί αυτή σε 
ισχύ. 

3. Η παρούσα Συμφωνία θα είναι ανοικτή για υπογραφή μέχρι και την 31'’ Μάίόυ 1971. Κατόπιν, θα είναι 
ανοικτή για προσχώρηση. 

4. Η κύρωση ή προσχώρηση γίνεται με κατάθεση εγγράφου στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών. 


Αρθρο1θ 

1. Οποιοδήποτε Κράτος δύναται κατά τον χρόνο υπογραφής χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωση της 
παρούσας Συμφωνίας, ή κατά τον χρόνο κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης ή προσχώρησης ή οποτεδήποτε 
στην συνέχεια, να δηλώσει με γνωστοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι η 
Συμφωνία δεν ισχύει για μεταφορές που πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε ή σε συγκεκριμένη από τις 
επικράτειες του που βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Εάν η προαναφερόμενη γνωστοποίηση γίνει αφότου ετέθη 
σε ισχύ η Συμφωνία σε σχέση με το Κράτος που γνωστοποιεί, η Συμφωνία παύει να ισχύει για μεταφορές 
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στην επικράτεια ή στις επικράτειες που αναφέρονται σε αυτήν την γνωστοποίηση, ενενήντα ημέρες από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο Γενικός Γραμματέας θα έχει παραλάβει την γνωστοποίηση. Νέα 
συμβαλλόμενα μέρη που θα προσχωρήσουν στην ΑΤΡ από τις 30 Απριλίου 1999 και εφαρμόζοντας την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν έχουν δικαίωμα να εισέρχονται σε κάθε αντίρρηση των 
τροποποιήσεων που επέφερε το σχέδιο, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18, 
παράγραφο 2. 

2. Οποιοδήποτε Κράτος που έχει υποβάλει δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
δύναται οποτεδήποτε στην συνέχεια να δηλώσει με γνωστοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών ότι η Συμφωνία ισχύει για μεταφορές που εκτελούνται σε επικράτεια αναφερόμενη στην 
γνωστοποίηση η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και η Συμφωνία 
πρέπει να καταστεί εφαρμοστέα για μεταφορές σε εκείνη την επικράτεια εκατόν ογδόντα ημέρες μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία ο Γενικός Γραμματέας θα έχει παραλάβει την σχετική γνωστοποίηση. 

Αρθρο 11 

1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ ένα έτος αφότου πέντε από τα Κράτη που αναφέρονται στο 
άρθρο 9, παράγραφο 1, την υπογράψουν χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωση, ή καταθέσουν τα έγγραφα 
κύρωσης ή προσχώρησης. 

2. Αναφορικά με οποιοδήποτε Κράτος το οποίο κυρώνει την παρούσα Συμφωνία ή προσχωρεί σε αυτήν 
μετά την υπογραφή της χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωσή της, ή μετά την κατάθεση των εγγράφων 
κύρωσης ή προσχώρησης από πέντε Κράτη, η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ ένα έτος μετά την 
κατάθεση από το εν λόγω Κράτος του εγγράφου του κύρωσης ή προσχώρησης. 

Αρθρο 12 

1. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία αποστέλλοντας 
γνωστοποίηση της καταγγελίας στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

2. Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει δεκαπέντε μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο Γενικός 
Γραμματέας παραλάβει την ειδοποίηση καταγγελίας. 

Αρθρο 13 

Η παρούσα Συμφωνία παύει να ισχύει, εάν ο αριθμός των Συμβαλλομένων Μερών είναι μικρότερος 
των πέντε κατά την διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου δώδεκα συνεχών μηνών αφότου ετέθη σε ισχύ. 

Αρθρο 14 

1. Οποιοδήποτε Κράτος δύναται κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας χωρίς επιφύλαξη 
ως προς την κύρωση ή κατά τον χρόνο κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης ή προσχώρησης ή οποτεδήποτε 
στην συνέχεια, να δηλώσει με γνωστοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι η 
παρούσα Συμφωνία ισχύει για όλα ή οποιαδήποτε εδάφη, για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι 
υπεύθυνο το Κράτος εκείνο. Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για το έδάφος ή τα εδάφη που αναφέρονται στην 
γνωστοποίηση από την ενενηκοστή ημέρα μετά την λήψη της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα ή, 
εάν εκείνη την ημέρα η Συμφωνία δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ, από τότε που ετέθη σε ισχύ. 

2. Οποιοδήποτε Κράτος το οποίο υποβάλει δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
που καθιστά την παρούσα Συμφωνία εφαρμοστέα σε έδαφος, για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου είναι 
υπεύθυνο, δύναται να καταγγείλει την Συμφωνία ξεχωριστά σε σχέση με εκείνο το έδαφος, σύμφωνα με το 
άρθρο 12 της παρούσας Συμφωνίας. 
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Αρθρο 15 

1. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων Συμβαλλόμενων που αφορά την ερμηνεία ή 
εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, διευθετείται κατά το δυνατό με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. 

2. Οποιαδήποτε διαφορά η οποία δεν διευθετείται με διαπραγματεύσεις, υποβάλλεται σε διαιτησία εάν το 
ζητήσει οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη που βρίσκονται σε διαφωνία, και παραπέμπεται ανάλογα 
σε έναν ή περισσότερους διαιτητές που επιλέγονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ αυτών των Συμβαλλομένων 
Μερών. Εάν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της αίτησης για διαιτησία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη τα 
οποία αφορά η διαφορά δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν σχετικά με την επιλογή διαιτητή ή διαιτητών, 
οποιοδήποτε από αυτά τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύναται να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών να ορίσει έναν διαιτητή, στον οποίον θα παραπεμφθεί η διαφορά για έκδοση απόφασης. 

3. Η απόφαση του διαιτητή ή των διαιτητών που διορίστηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 
είναι δεσμευτική για τα Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία αφορά η διαφορά. 

Αρθρο 16 

1. Οποιοδήποτε Κράτος δύναται κατά τον χρόνο υπογραφής ή κύρωσης της παρούσας Συμφωνίας ή 
προσχώρησης σε αυτήν, να δηλώσει ότι δεν θεωρεί ότι δεσμεύεται από το άρθρο 15, παραγράφους 2 και 3 
της παρούσας Συμφωνίας. Τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν δεσμεύονται από αυτές τις παραγράφους σε 
σχέση με οποιονδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο προέβη σε τέτοια επιφύλαξη. 

2. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο δήλωσε επιφύλαξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, δύναται οποτεδήποτε στο μέλλον να άρει την επιφύλαξη αυτή με γνωστοποίηση προς τον 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

3. Με εξαίρεση την επιφύλαξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν 
επιτρέπεται καμία άλλη επιφύλαξη αναφορικά με την παρούσα Συμφωνία. 

Αρθρο 17 

1. Αφότου η παρούσα Συμφωνία βρίσκεται σε ισχύ επί τρία έτη, οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος 
δύναται, με γνωστοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, να ζητήσει την σύγκληση 
διάσκεψης με σκοπό την αναθεώρηση της παρούσας Συμφωνίας. Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να 
ειδοποιεί όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη σχετικά με το αίτημα και θα συγκαλείται αναθεωρητική διάσκεψη 
από τον Γενικό Γραμματέα, εάν, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της ειδοποίησης που 
απεστάλη από τον Γενικό Γραμματέα, τουλάχιστον το ένα τρίτο των Συμβαλλομένων Μερών 
γνωστοποιήσει την συναίνεσή του στο αίτημα. 

2. Εάν συγκληθεί διάσκεψη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο Γενικός Γραμματέας 
πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη και να τα καλέσει να υποβάλουν εντός τριών 
μηνών τις προτάσεις τις οποίες επιθυμούν να εξετάσει η διάσκεψη. Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να 
κυκλοφορήσει την προσωρινή ημερήσια διάταξη για την διάσκεψη μαζί με το κείμενο αυτών των 
προτάσεων προς όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία κατά την οποία 
πρόκειται να αρχίσει η διάσκεψη. 

3. Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να προσκαλεί σε οποιαδήποτε διάσκεψη που συγκαλείται βάσει του 
παρόντος άρθρου, όλες τις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφο 1 της παρούσας Συμφωνίας, 
καθώς και τις χώρες που έχουν καταστεί Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 9, 
παράγραφο 2. 
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Αρθρο 18 

1. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να προτείνει μία ή περισσότερες τροποποιήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας. Το κείμενο οποιοσδήποτε προτεινόμενης τροποποίησης πρέπει να κοινοποιείται στον 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος πρέπει να το κοινοποιεί σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
και να το θέτει υπ’ όψη όλων των άλλων Κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφο 1 της 
παρούσας Συμφωνίας. 

Ο Γενικός Γραμματέας δύναται επίσης να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας ή των 
παραρτημάτων της που έχουν διαβιβασθεί σε αυτόν από την Ομάδα Εργασίας για την Μεταφορά Ευπαθών 
Τροφίμων της Επιτροπής Χερσαίων Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη. 

2. Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η προτεινόμενη τροποποίηση κοινοποιήθηκε από 
τον Γενικό Γραμματέα, οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να πληροφορήσει τον Γενικό 
Γραμματέα: 

(α) ότι έχει αντίρρηση ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση, ή 

(β) ότι, παρόλο που έχει πρόθεση να αποδεχθεί την πρόταση, οι αναγκαίοι όροι για αυτήν την 

αποδοχή δεν έχουν εκπληρωθεί στην χώρα του. 

3. Εάν το Συμβαλλόμενο Μέρος διαβιβάσει στον Γενικό Γραμματέα ειδοποίηση όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 2(β) του παρόντος άρθρου, μπορεί, εφόσον δεν έχει γνωστοποιήσει στον Γενικό Γραμματέα την 
αποδοχή του, να υποβάλει ένσταση για την προτεινόμενη τροποποίηση εντός εννέα μηνών από την λήξη της 
περιόδου των έξι μηνών που προβλέπεται σε σχέση με την αρχική κοινοποίηση. 

4. Εάν δηλωθεί αντίρρηση για την προτεινόμενη τροποποίηση σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 
2 και 3 του παρόντος άρθρου, η τροποποίηση θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή και δεν έχει καμία ισχύ. 

5. Εάν δεν έχει δηλωθεί αντίρρηση για την προτεινόμενη τροποποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3 του παρόντος άρθρου, η τροποποίηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή κατά την ημερομηνία που 
ορίζεται παρακάτω: 

(α) εάν κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν έχει αποστείλει ειδοποίηση στον Γενικό Γραμματέα 
σύμφωνα με την παράγραφο 2(β) του παρόντος άρθρου, κατά την λήξη της περιόδου των έξι μηνών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου· 

(β) εάν ένα τουλάχιστον Συμβαλλόμενο Μέρος έχει αποστείλει ειδοποίηση στον Γενικό 
Γραμματέα σύμφωνα με την παράγραφο 2(β) του παρόντος άρθρου, κατά την νωρίτερη από τις δύο 
παρακάτω ημερομηνίες· 

την ημερομηνία κατά την οποία όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία απέστειλαν τέτοια 
ειδοποίηση, έχουν πληροφορήσει τον Γενικό Γραμματέα για την από μέρους τους αποδοχή της 
προτεινόμενης τροποποίησης, με την επιφύλαξη όμως ότι, εάν όλες οι αποδοχές είχαν 
γνωστοποιηθεί πριν την λήξη της περιόδου των έξι μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, η ημερομηνία πρέπει να είναι εκείνη της λήξης αυτής της περιόδου· 

την ημερομηνία λήξης της περιόδου των εννέα μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. 

6. Οποιαδήποτε τροποποίηση που θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή, τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία θεωρήθηκε ότι έγινε αποδεκτή. 
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7. Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να πληροφορεί το ταχύτερο δυνατό όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη εάν 
έχει δηλωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση για την προτεινόμενη τροποποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 2(α) 
του παρόντος άρθρου, και εάν ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη του απέστειλαν ειδοποίηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2(β) του παρόντος άρθρου. Εάν ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη του 
απέστειλαν τέτοια ειδοποίηση, πρέπει στην συνέχεια να κρατά συνεχώς ενήμερα όλα τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη για το κατά πόσο το Συμβαλλόμενο Μέρος ή τα Συμβαλλόμενα Μέρη που έχουν αποστείλει τέτοια 
ειδοποίηση προβάλλουν τελικά αντίρρηση για την προτεινόμενη τροποποίηση ή την αποδέχονται. 

8. Ανεξάρτητα από την διαδικασία τροποποίησης που καθορίζεται στις παραγράφους 1 έως 6 του 
παρόντος άρθρου, τα παραρτήματα και προσαρτήματα της Συμφωνίας αυτής είναι δυνατόν να 
τροποποιηθούν κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών όλων των Συμβαλλομένων Μερών. Εάν η 
αρμόδια αρχή ενός Συμβαλλόμενου Μέρους έχει δηλώσει ότι σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία η 
συμφωνία του εξαρτάται από ειδική εξουσιοδότηση ή από έγκριση νομοθετικού φορέα, η συναίνεση αυτού 
του Συμβαλλόμενου Μέρους για την τροποποίηση κάποιου παραρτήματος δεν θεωρείται ότι έχει δοθεί έως 
ότου το Συμβαλλόμενο Μέρος ειδοποιήσει τον Γενικό Γραμματέα ότι έχει ληφθεί η αναγκαία 
εξουσιοδότηση ή έγκριση. Η συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών δύναται να προβλέπει ότι κατά την 
διάρκεια μεταβατικής περιόδου τα παλαιά παραρτήματα πρέπει να παραμένουν σε ισχύ, εν όλο ή εν μέρει, 
συγχρόνως με τα νέα παραρτήματα. Ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να καθορίζει την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος των νέων κειμένων που θα προκύπτουν από αυτές τις τροποποιήσεις. 

Αρθρο 19 

Πέραν της κοινοποίησης των ειδοποιήσεων προς τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 17 και 18 της παρούσας Συμφωνίας, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών οφείλει να 
ειδοποιεί τα Κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφο 1 της παρούσας Συμφωνίας, και τα Κράτη 
που έχουν καταστεί Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφο 2, για: 

(α) τις υπογραφές, κυρώσεις και προσχωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 9· 

(β) τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας βάσει του άρθρου 11 ■ 

(γ) τις καταγγελίες σύμφωνα με το άρθρο 12· 

(δ) την λήξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 13- 

(ε) τις γνωστοποιήσεις που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14· 

(στ) τις δηλώσεις και γνωστοποιήσεις που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 16, παραγράφους 1 
και 2· 

(ζ) την έναρξη ισχύος οποιασδήποτε τροποποίησης βάσει του άρθρου 18. 

Αρθρο 20 

Μετά την 31'’ Μαίου 1971 το πρωτότυπο της παρούσας Συμφωνίας πρέπει να κατατεθεί στον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος οφείλει να διαβιβάσει επικυρωμένα πιστά αντίγραφα σε καθένα 
από τα Κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 9, παραγράφους 1 και 2 της παρούσας Συμφωνίας. 

ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, 
υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. 

ΥΠΕΓΡΑΦΗ στην Γενεύη, σήμερα πρώτη Σεπτεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια εβδομήντα σε ένα 
αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική και ρωσική· και τα τρία κείμενα είναι εξίσου πρωτότυπα . 
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Παράρτημα 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟ'^ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Μονωμένος εζοπλίσαός . Εξοπλισμός του οποίου το σώμα^^είναι κατασκευασμένο με μονωτικά 
τοιχώματα, θύρες, δάπεδο και οροφή, με τα οποία οι ανταλλαγές θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού 
και του εξωτερικού του σώματος μπορούν να περιοριστούν κατά τρόπο ώστε ο ολικός συντελεστής 
θερμοπερατότητας (συντελεστής Κ) να είναι τέτοιος για να μπορεί ο εξοπλισμός να καταταχθεί σε μία 
από τις παρακάτω δύο κατηγορίες: 


Ιν = Κανονικά μονωμένος εξοπλισμός - χαρακτηριζόμενος από συντελεστή Κ ίσο ή μικρότερο 

από 0,70 λΥ/ηιΙΚ 


Ικ = Βαρειά μονωμένος εξοπλισμός 

χαρακτηριζόμενος από: - συντελεστή Κ ίσο ή μικρότερο από 0,40 λΥ/ιη^.Κ και 

τα τοιχώματα πάχους τουλάχιστον 45 ηιπι για 
μεταφορικό εξοπλισμό πλάτους μεγαλύτερου από 
2,50 Γη. 


Ο ορισμός του συντελεστή Κ και η περιγραφή της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για την μέτρησή 
του, δίδονται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος. 


2. Ψυγόμενος εξοπλισμός . Μονωμένος εξοπλισμός ο οποίος, χρησιμοποιώντας πηγή ψύχους (φυσικό 
πάγο, με ή χωρίς προσθήκη άλατος· εύτηκτες πλάκες· ξηρό πάγο, με ή χωρίς έλεγχο εξάχνωσης· 
υγροποιημένα αέρια, με ή χωρίς έλεγχο εξάτμισης κλπ.) εκτός από μηχανική μονάδα ή μονάδα 
“απορρόφησης”, έχει την δυνατότητα, με μέση εξωτερική θερμοκρασία + 30 να χαμηλώνει την 
θερμοκρασία εντός του κενού σώματος και στην συνέχεια να την διατηρεί: 


σε + 7 
σε - 10°€ 
σε - 20°€ 
σε 0“€ 


το ανώτερο στην περίπτωση της κλάσης Α, 
το ανώτερο στην περίπτωση της κλάσης Β, 
το ανώτερο στην περίπτωση της κλάσης € και 
το ανώτερο στην περίπτωση της κλάσης Ο. 


Εάν τέτοιος εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα διαμερίσματα, δοχεία ή δεξαμενές για το 
ψυκτικό μέσο, τα εν λόγω διαμερίσματα, δοχεία ή δεξαμενές πρέπει να: 


έχουν την δυνατότητα να γεμίζονται και να ξαναγεμίζονται από έξω, και 

έχουν χωρητικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 1, προσαρτήματος 2, 
παραγράφου 3.1.3. 

Ο συντελεστής Κ του ψυχόμενου εξοπλισμού των κλάσεων Β και Ο πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
είναι ίσος ή μικρότερος από 0,4 "ίΥ/ηι^.Κ. 


Σιδηροδρομικό όχημα, φορτηγά αυτοκίνητα, ρυμουλκούμενα οχήματα, ημιρυμουλκούμενα οχήματα, 
εμπορευματοκιβώτια και άλλος παρόμοιος εξοπλισμός. 

Στην περίπτωση δεξαμενών, ο όρος “σώμα” θα σημαίνει υπό αυτόν τον ορισμό την ίδια την δεξαμενή. 
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3. Μηγανικά ψυγόαενος εζοπλνσιχός . Μονωμένος εξοπλισμός, είτε εφοδιασμένος με δική του ψυκτική 
συσκευή ή εξυπηρετούμενος μαζί με άλλες μονάδες μεταφορικού εξοπλισμού από τέτοια συσκευή 
(μονάδα μηχανικού συμπιεστή ή μονάδα “απορρόφησης”, κλπ.). Η συσκευή πρέπει να έχει την 
δυνατότητα, με μέση εξωτερική θερμοκρασία + 30 °€, να χαμηλώνει την θερμοκρασία Τί εντός του 
κενού σώματος και έπειτα να την διατηρεί συνεχώς με τον ακόλουθο τρόπο: 

Στην περίπτωση των κλάσεων Α, Β και Ο σε οποιαδήποτε επιθυμητή πρακτικά σταθερή 
εσωτερική θερμοκρασία Τι σύμφωνα με τα κάτωθι καθοριζόμενα πρότυπα για τις τρεις κλάσεις: 

Κλάση Α . Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδιασμένος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η 
Τί να μπορεί να επιλέγεται μεταξύ + 12 °€ και 0 “Ο συμπεριλαμβανομένων αυτών. 

Κλάση Β . Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδιασμένος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η 
Τί να μπορεί να επιλέγεται μεταξύ + 12 °€ και - 10 °€ συμπεριλαμβανομένων αυτών. 

Κλάση Ο . Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδιασμένος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η 
Τί να μπορεί να επιλέγεται μεταξύ + 12 °€ και - 20 συμπεριλαμβανομένων αυτών. 

Στην περίπτωση των κλάσεων Ο, Ε και Ρ μια καθορισμένη πρακτικά σταθερή εσωτερική 
θερμοκρασία Τ, σύμφωνα με τα κάτωθι καθοριζόμενα πρότυπα για τις τρεις κλάσεις: 

Κλάση Ρ . Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδιασμένος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η 
Τί να είναι ίση ή μικρότερη από 0 °0. 

Κλάση Ε . Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδιασμένος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η 
Τί να είναι ίση ή μικρότερη από - 10 °€. 

Κλάση Ρ . Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδιασμένος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η 
Τίνα είναι ίση ή μικρότερη από - 20 °€. Ο συντελεστής Κ εξοπλισμού των κλάσεων Β, €, Ε και Ρ 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή μικρότερος από 0,40 λΥ/τη^.Κ. 

4. Θεριιαινόαενος εξοπλισαός . Μονωμένος εξοπλισμός, ο οποίος έχει την δυνατότητα να αυξάνει την 
θερμοκρασία εντός του κενού σώματος και στην συνέχεια να την διατηρεί για τουλάχιστον 12 ώρες 
χωρίς ανανέωση παροχής, σε πρακτικά σταθερή τιμή όχι μικρότερη από + 12 °€ όταν η μέση 
εξωτερική θερμοκρασία, όπως αναφέρεται παρακάτω: 

- 10 στην περίπτωση αυτή που ο θερμαινόμενος εξοπλισμός είναι κλάση Α, και 

- 20 στην περίπτωση αυτή που ο θερμαινόμενος εξοπλισμός είναι κλάση Β. 

Ρί θερμότητα που παράγουν αυτές οι συσκευές πρέπει να έχουν χωρητικότητα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παραρτήματος 1, προσάρτημα 2, παράγραφοι 3.3.1 έως 3.3.5. 

Ο συντελεστής Κ εξοπλισμού της κλάσης Β πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή 
μικρότερος από 0,40 "ίΥ/τη^.Κ. 
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Παράρτηιιια 1, Προσάρτημα 1 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΕΓΧΟ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ, 
ΨΥΧΟΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΥΧΟΜΕΝΩΝ Ή 

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΠΑΙΣΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

1. Έλεγχοι ως προς την συμμόρφωση με τα πρότυπα που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα πρέπει να 
πραγματοποιούνται: 

(α) προτού ο εξοπλισμός τεθεί σε χρήση, 

(β) περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι έτη, 

(γ) όποτε ζητηθεί από την αρμόδια αρχή. 

Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο προσάρτημα 2, τμήμα 5 και 6 του παρόντος 
παραρτήματος, οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται στους σταθμούς ελέγχου που καθορίζονται ή 
εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία είναι εγγεγραμμένος ή καταχωρημένος ο 
εξοπλισμός, εκτός εάν, στην περίπτωση ελέγχου αναφερόμενου στο (α) ανωτέρω, έχει 
πραγματοποιηθεί ήδη έλεγχος του ίδιου του εξοπλισμού ή του πρωτοτύπου του σε σταθμό ελέγχου 
καθορισμένου ή εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία κατασκευάστηκε ο 
εξοπλισμός. 

2. Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται στον έλεγχο για την συμμόρφωση με 
τα πρότυπα περιγράφονται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος. 

3. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με τα πρότυπα εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας στην 
οποία είναι εγγεγραμμένος ή καταχωρημένος ο εξοπλισμός σε έντυπο σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρατίθεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος. 

Στην περίπτωση εξοπλισμού που μεταφέρεται σε άλλη χώρα που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην 
ΑΤΡ, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, έτσι ώστε η αρμόδια αρχή της χώρας 
στην οποία πρόκειται να εγγραφεί ή να καταχωρηθεί ο εξοπλισμός δύναται να εκδώσει πιστοποιητικό 
ΑΤΡ: 

(α) σε όλες τις περιπτώσεις, από την έκθεση ελέγχου - του ίδιου του εξοπλισμού ή, στην 
περίπτωση εξοπλισμού παραγόμενου εν σειρά, του εξοπλισμού αναφοράς· 

(β) σε όλες τις περιπτώσεις, από το πιστοποιητικό ΑΤΡ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της 
χώρας κατασκευής ή, για εξοπλισμό σε χρήση, από την αρμόδια αρχή της χώρας εγγραφής 
του. Αυτό το πιστοποιητικό θεωρείται προσωρινό πιστοποιητικό που ισχύει, εάν είναι 
απαραίτητο, για τρεις μήνες· 

(γ) στην περίπτωση εξοπλισμού παραγόμενου εν σειρά, οι τεχνικές προδιαγραφές του 
εξοπλισμού πρέπει να πιστοποιούνται όπως αυτές εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή ή από 
τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο (αυτές οι προδιαγραφές πρέπει να καλύπτουν τα ίδια 
στοιχεία, όπως οι περιγραφικές σελίδες που αφορούν τον εξοπλισμό ο οποίος παρουσιάζεται 
στην έκθεση ελέγχου και να συντάσσονται σε τουλάχιστον μια από τις τρεις επίσημες 
γλώσσες). 

Στην περίπτωση εξοπλισμού που μεταφέρεται αφότου έχει χρησιμοποιηθεί, ο εξοπλισμός δύναται να 
υπόκειται σε οπτική επιθεώρηση για να βεβαιωθεί η ταυτότητά του, προτού η αρμόδια αρχή της χώρας 
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στην οποία πρόκειται να εγγραφεί ή να καταχωρηθεί ο εξοπλισμός εκδώσει πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης. Το πιστοποιητικό ή επικυρωμένο ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού πρέπει να συνοδεύει 
τον εξοπλισμό κατά την διάρκεια της μεταφοράς και να επιδεικνύεται όποτε ζητηθεί από τις αρχές 
ελέγχου. Ωστόσο, εάν η πινακίδα πιστοποίησης, όπως παρουσιάζεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος 
παραρτήματος, είναι επικολλημένη στον εξοπλισμό, η προαναφερόμενη πινακίδα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ως ισότιμη με πιστοποιητικό ΑΤΡ. Αυτή η πινακίδα πιστοποίησης πρέπει να αφαιρείται 
μόλις ο εξοπλισμός παύσει να ανταποκρίνεται στα πρότυπα που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα. 

Για μια παρτίδα πανομοιότυπου σειριακά παραχθέντος μονωμένου εξοπλισμού (κιβώτια) που έχει 
έναν εσωτερικό όγκο λιγότερο από 2 πι^ μπορεί να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την 
παρτίδα από την αρμόδια αρχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αριθμοί προσδιορισμού όλου του 
μονωμένου εξοπλισμού, ή ο πρώτος και ο τελευταίος αριθμός προσδιορισμού της σειράς, θα 
υποδεικνύονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης αντί του σειριακού αριθμού κάθε ατομικής 
μονάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μονωμένος εξοπλισμός που αναγράφεται σε αυτό το 
πιστοποιητικό θα εξοπλίζεται με μια πινακίδα βεβαίωσης συμμόρφωσης όπως περιγράφεται στο 
Προσάρτημα 1, Παράρτημα 3 Β που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. 

Στην περίπτωση μεταφοράς αυτού του μονωμένου εξοπλισμού (κιβώτια) σε μια άλλη χώρα η οποία 
είναι ένα Συμβαλλόμενο Μέρος σε αυτήν τη Συμφωνία για να καταχωρηθεί ή καταγραφεί εκεί, η 
αρμόδια αρχή της χώρας της νέας καταχώρισης ή καταγραφής μπορεί να παράσχει ένα ατομικό 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης βασιζόμενο στο αρχικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει 
δημιουργηθεί για ολόκληρη την παρτίδα. 

4. Στον εξοπλισμό πρέπει να τοποθετούνται διακριτικά σήματα και στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις 
του προσαρτήματος 4 του παρόντος παραρτήματος, και πρέπει να αφαιρούνται μόλις παύσει ο 
εξοπλισμός να ανταποκρίνεται στα πρότυπα που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα. 

5. Τα μονωμένα σώματα “μονωμένου”, “ψυχόμενου”, “μηχανικά ψυχόμενου” ή “θερμαινόμενου” 
μεταφορικού εξοπλισμού και οι θερμικές συσκευές τους πρέπει να φέρουν καθένα τους μόνιμα 
διακριτικά σήματα επικολλημένα από τον κατασκευαστή, σε εμφανές και προσιτό σημείο, το οποίο 
δεν μπορεί να αντικατασταθεί κατά την χρήση του. Θα πρέπει να είναι σε θέση που θα μπορεί να γίνει 
ο έλεγχος εύκολα και χωρίς την χρήση εργαλείων. Για μονωμένα σώματα, τα διακριτικά σήματα του 
κατασκευαστή θα πρέπει να τοποθετούνται στο εξωτερικό μέρος του σώματος. Τα διακριτικά σήματα 
του κατασκευαστή θα πρέπει να εμφανίζουν ευανάγνωστα και ανεξίτηλα τις παρακάτω ενδείξεις^^: 

Την χώρα κατασκευής ή τα γράμματα που χρησιμοποιούνται στην διεθνή οδική κυκλοφορία· 

Το όνομα του κατασκευαστή ή της εταιρίας. 

Το μοντέλο (ψηφία και/ή γράμματα). 

Τον αριθμό σειράς παραγωγής. 

Τον μήνα και το έτος κατασκευής. 


6. (α) Νέος εξοπλισμός καθορισμένου τύπου παραγόμενος εν σειρά δύναται να εγκριθεί με τον έλεγχο 

μιας μονάδας αυτού του τύπου. Εάν η ελεγχθείς μονάδα πληροί τις προϋποθέσεις, η έκθεση 
ελέγχου πρέπει να θεωρείται ως Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου. Η ισχύς του πιστοποιητικού 
αυτού θα λήγει στο τέλος περιόδου έξι ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου. 


Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν μόνο για τις νέες πινακίδες. Μια μεταβατική περίοδος τριών μηνών 
χορηγείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απαίτησης. 
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Η ημερομηνία λήξης της έκθεσης του ελέγχου θα πρέπει να δηλώνεται σε μήνες και χρόνια. 

(β) Η αρμόδια αρχή οφείλει να λαμβάνει μέτρα προκειμένου να επαληθεύει ότι η παραγωγή των 
υπολοίπων μονάδων γίνεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Για τον σκοπό αυτό δύναται να 
ελέγχει δοκιμάζοντας μονάδες δειγματοληπτικά που λαμβάνονται τυχαία από τις σειρές 
παραγωγής. 

(γ) Μια μονάδα δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι του ίδιου τύπου με την ελεγχθείσα μονάδα, εκτός 
εάν πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις: 

(ί) Εάν πρόκειται για μονωμένο εξοπλισμό οπότε ο εξοπλισμός αναφοράς μπορεί να είναι 
μονωμένος, ψυχόμενος, μηχανικά ψυχόμενος ή θερμαινόμενος,, 

η κατασκευή πρέπει να είναι συγκρίσιμη και συγκεκριμένα το μονωτικό υλικό και η 
μέθοδος μόνωσης πρέπει να είναι πανομοιότυπα· 

το πάχος του μονωτικού υλικού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από εκείνο του 
εξοπλισμού αναφοράς· 

τα εσωτερικά εξαρτήματα πρέπει να είναι πανομοιότυπα ή απλοποιημένα· 

ο αριθμός των θυρών και ο αριθμός των στομίων ή άλλων ανοιγμάτων πρέπει να 
είναι ίδιος ή μικρότερος, και 

το εμβαδόν της εσωτερικής επιφάνειας του σώματος πρέπει να είναι το πολύ 20% 
μεγαλύτερο ή μικρότερο, 

(ίί) Εάν πρόκειται για ψυχόμενο εξοπλισμό, οπότε και ο εξοπλισμός αναφοράς πρέπει να είναι 
ψυχόμενος, 

πρέπει να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο (ί) ανωτέρω, 
οι συσκευές εσωτερικού αερισμού πρέπει να είναι συγκρίσιμες, 
η πηγή ψύξης πρέπει να είναι πανομοιότυπη, και 

το απόθεμα ψύχους ανά μονάδα εμβαδού εσωτερικής επιφάνειας πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο· 

(ίίί) Εάν πρόκειται για μηχανικά ψυχόμενο εξοπλισμό, οπότε και ο εξοπλισμός αναφοράς πρέπει 
να είναι είτε: 

(α) μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός, 

- πρέπει να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο (ί) ανωτέρω, και 

- η πραγματική ψυκτική ικανότητα της συσκευής μηχανικής ψύξης ανά μονάδα 
εμβαδού εσωτερικής επιφάνειας υπό τις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση, 

είτε (β) μονωμένος εξοπλισμός ο οποίος έχει ολοκληρωθεί ως προς κάθε λεπτομέρεια , αλλά 
του έχει αφαιρεθεί η μηχανική συσκευή ψύξης, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία. 

Το άνοιγμα που προκύπτει θα πρέπει να καλυφθεί, κατά την διάρκεια της μέτρησης 
του συντελεστή Κ, με κλειστά επιστομιακά πανέλα (ρ&ηείε) του ίδιου συνολικού 
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πάχους καν τύπου μόνωσης όπως έχουν τοποθετηθεί στο εμπρόσθιο τοίχωμα. Σε 

αυτήν την περίπτωση: 

- πρέπει να πληρούνται ον όρον που καθορίζονται στο (ί) ανωτέρω· και 

- η πραγματική ψυκτική ικανότητα της συσκευής μηχανικής ψύξης που έχει 
τοποθετηθεί στον μονωμένο εξοπλισμό αναφοράς πρέπει να είναι η οριζόμενη στο 
παράρτημα 1, προσάρτημα 2, παράγραφο 3.2.6 

(ίν) Εάν πρόκειται για θερμαινόμενο εξοπλισμό, οπότε ο εξοπλισμός αναφοράς δύναται να είναι 
μονωμένος ή θερμαινόμενος εξοπλισμός, 

- πρέπει να πληρούνται ον όρον που καθορίζονται στο (ί) ανωτέρω· 

- η πηγή θερμότητας πρέπει να είναι πανομοιότυπη· καν 

- η θερμαντική ικανότητα της συσκευής θέρμανσης ανά μονάδα εσωτερικού 
εμβαδού πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση· 

(δ) Εάν κατά την διάρκεια της εξαετούς περιόδου οι σειρές παραγωγής ξεπεράσουν τις 100 μονάδες, η 
αρμόδια αρχή οφείλει να καθορίζει το ποσοστό των μονάδων προς έλεγχο 
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Παράρτηιιια 1, Προσάρτημα 2 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΑΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ Ή ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1.1 Συντελεστής Κ . Ο ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας (συντελεστής Κ) που αντιπροσωπεύει την 
μονωτική ικανότητα του εξοπλισμού καθορίζεται με το παρακάτω τύπο: 



8-ΛΤ 


όπου \ν είναι είτε η θερμική ισχύς είτε η ικανότητα ψύξης, ανάλογα την περίπτωση, που απαιτείται να 
διατηρήσει μια σταθερή απόλυτη διαφορά θερμοκρασίας ΑΤ μεταξύ της μέσης εσωτερικής 
θερμοκρασίας Τί και της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας Τ;,, κατά την διάρκεια συνεχούς λειτουργίας, 
όταν η μέση εξωτερική θερμοκρασία Τε είναι σταθερή για το σώμα μέσου εμβαδού δ. 

1.2 Το ιιέσο ειιβαδόν επιφάνειας 8 του σώματος είναι ο γεωμετρικός μέσος όρος του εμβαδού της 
εσωτερικής επιφάνειας δί και του εμβαδού της εξωτερικής επιφάνειας δ*, του σώματος: 

5 = νβι · 5, 

Κατά τον προσδιορισμό των εμβαδών των δύο επιφανειών δί και δε λαμβάνονται υπ’ όψη οι 
κατασκευαστικές ιδιομορφίες και οι επιφανειακές ανωμαλίες του σώματος, όπως οι φαλτσογωνίες, οι 
αψίδες των τροχών και τα παρόμοια χαρακτηριστικά, και σημειώνονται με την κατάλληλη 
επικεφαλίδα στην έκθεση ελέγχου που ορίζεται παρακάτω στο παρόν. Εντούτοις, εάν το σώμα είναι 
καλυμμένο με κυματοειδή μεταλλικά ελάσματα το εμβαδόν που θα ληφθεί υπόψη είναι εκείνο της 
επίπεδης επιφάνειας που καλύπτεται με αυτά, και όχι εκείνο της ανεπτυγμένης κυματοειδούς 
επιφάνειας. 

Σημεία μέτρησης θερμοκρασίας 

1.3 Στην περίπτωση παραλληλεπίπεδων σωιιάτων. η ιιέση εσωτερική θεριιοκρασία του σώιιατος Τ, είναι 
ο αριθμητικός μέσος όρος των θερμοκρασιών που μετριούνται 10 εκ. από τα τοιχώματα στα παρακάτω 
12 σημεία: 

(α) στις οκτώ εσωτερικές γωνίες του σώματος· και 

(β) στα κέντρα των τεσσάρων εσωτερικών όψεων που έχουν το μεγαλύτερο εμβαδόν. 

Εάν το σώμα δεν είναι παραλληλεπίπεδο, τα 12 σημεία μέτρησης πρέπει να κατανέμονται όσο το 
δυνατόν ικανοποιητικότερα λαμβανομένου υπ’ όψη του σχήματος του σώματος. 

1.4 Στην περίπτωση παραλληλεπίπεδων σωμάτων, η ιιέση εξωτερική θεριιοκρασία του σώιιατος Τε είναι 
ο αριθμητικός μέσος όρος των θερμοκρασιών που μετριούνται 10 οτη από τα τοιχώματα στα παρακάτω 
12 σημεία: 
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(α) στις οκτώ εξωτερικές γωνίες του σώματος, και 

(β) στα κέντρα των τεσσάρων εξωτερικών όψεων που έχουν το μεγαλύτερο εμβαδόν. 

Εάν το σώμα δεν είναι παραλληλεπίπεδο, τα 12 σημεία μέτρησης πρέπει να κατανέμονται όσο τον 
δυνατόν ικανοποιητικότερα λαμβανομένου υπ’ όψη του σχήματος του σώματος. 

1.5 Η ιιέση θεριιοκρασία των τοιγωιιάτων του σώιιατος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της μέσης 
εξωτερικής θερμοκρασίας του σώματος και της μέσης εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος: 

2 

1.6 Τα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας προστατεύονται από την ακτινοβολία και πρέπει να 
τοποθετούνται εσωτερικά και εξωτερικά του σώματος στα σημεία που ορίζονται στις παραγράφους 1.3 
και 1.4 του παρόντος προσαρτήματος. 

Σταθερή περίοδος κατάστασης και διάρκεια του ελέγχου. 

1.7 Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος, λαμβανόμενες σε 
σταθερή χρονική περίοδο τουλάχιστον 12 ωρών, δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από ± 0.3 Κ, 
και αυτές οι θερμοκρασίες δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από ± 1.0 Κ κατά τις προηγούμενες 6 
ώρες. 

Η διαφορά μεταξύ της θερμικής ισχύος ή της ικανότητα ψύξης που μετράται σε δύο περιόδους 
τουλάχιστον 3 ωρών στην αρχή και στο τέλος της περιόδου σταθερής κατάστασης οι οποίες απέχουν 
μεταξύ τους τουλάχιστον 6 ώρες, πρέπει να είναι μικρότερη από 3%. 

Οι μέσες τιμές των θερμοκρασιών και της θερμικής ή ψυκτικής ικανότητας των τελευταίων 
τουλάχιστον 6 ωρών της περιόδου σταθερής κατάστασης χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του 
συντελεστή Κ. 

Οι μέσες εσωτερικές και εξωτερικές θερμοκρασίες στην αρχή και στο τέλος της τουλάχιστον 6 ωρών 
περιόδου υπολογισμού δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 0.2 Κ. 

2. ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΥ 
Διαδικασίες ίΐέτρΐίσης του συντελεστιι Κ 

2.1 Εξοπλισμός εκτός από δεξαμενές υγρών τροφίμων 

2.1.1 Ο συντελεστής Κ πρέπει να μετράται σε συνεχή λειτουργία είτε με την μέθοδο εσωτερικής ψύξης 
είτε με την μέθοδο εσωτερικής θέρμανσης. Σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις το κενό σώμα 
πρέπει να τοποθετείται μέσα σε μονωμένο θάλαμο. 

Έκθεση ελέγχου 

2.1.2 Όπου η εσωτερική μέθοδος ψύξης χρησιμοποιείται, ένας ή περισσότεροι εναλλάκτες θερμότητας 
πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο σώμα. Το εμβαδόν των εναλλακτών πρέπει να είναι τέτοιο ώστε. 
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εάν ένα υγρό σε θερμοκρασία όχι μικρότερη από 0 “Ο"* τους διαπεράσει , η μέση εσωτερική 
θερμοκρασία του σώματος παραμένει κάτω από τους + 10 °€, όταν υπάρχει συνεχής λειτουργία. 
Όπου η εσωτερική μέθοδος θέρμανσης χρησιμοποιείται , ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης 
(αντιστάσεις, κτλ.) πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οι εναλλάκτες θερμότητας ή οι ηλεκτρικές 
συσκευές θέρμανσης πρέπει να τοποθετούνται με ανεμιστήρες που έχουν παροχή ικανή για την 
απόκτηση 40 με 70 αλλαγές του αέρα την ώρα που σχετίζονται με τον άδειο όγκο του σώματος 
δοκιμής, και η διανομή του αέρα κατά μήκος όλων των εσωτερικών επιφανειών του σώματος 
δοκιμής πρέπει να είναι ικανή να εξασφαλίσει ότι η μέγιστη διαφορά μεταξύ των θερμοκρασιών 
των κάθε 2 από τα 12 σημεία που ορίζονται στην παράγραφο 1.3 του παρόντος προσαρτήματος δεν 
υπερβαίνει τα 2 Κ, όταν υπάρχει συνεχής λειτουργία. 

2.1.3 Ποσότητα θερμότητας: Η θερμότητα που διαχέεται από τα ηλεκτρικά αερόθερμα δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την ροή της τάξεως του 1’\ν/οηι^ και οι μονάδες θερμότητας πρέπει να προστατεύονται 
από περίβλημα με χαμηλό συντελεστή εκπομπής. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να 
ορίζεται με ακρίβεια της τάξεως του + 0.5%. 

Διαδικασία ελέγχου 

2.1.4 Ανεξάρτητα από την μέθοδο που χρησιμοποιείται, η μέση θερμοκρασία του μονωμένου θαλάμου 

πρέπει να διατηρείται ομοιόμορφη και σταθερή σε συμμόρφωση με την παράγραφο 1.7 του 
παρόντος προσαρτήματος, στους ± 0,5 Κ, σε επίπεδο τέτοιο ώστε η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ 
του εσωτερικού του σώματος και του μονωμένου θαλάμου είναι 25 ± 2 Κ, με μέση θερμοκρασία 

των τοιχωμάτων του σώματος να διατηρείται στους + 20 ± 0,5 Κ. 

2.1.5 Κατά την διάρκεια της ελέγχου, είτε με την μέθοδο εσωτερικής ψύξης ή με την μέθοδο εσωτερικής 
θέρμανσης, η μάζα του αέρα μέσα στον θάλαμο πρέπει να ρυθμίζεται να ανακυκλοφορεί συνεχώς 
με τρόπο ώστε η ταχύτητα κίνησης του αέρα 10 οτη από τα τοιχώματα να διατηρείται μεταξύ 1 και 2 
μέτρων/δευτερόλεπτο. 

2.1.6 Οι συσκευές για την παραγωγή και κατανομή της ψύξης ή της θερμότητας καθώς και για την 
μέτρηση της ποσότητας ψύξης ή θερμότητας που ανταλλάχθηκε και του ισότιμου θερμότητας των 
ανεμιστήρων διακίνησης του αέρα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία. Οι ηλεκτρικές απώλειες 
καλωδίων μεταξύ του οργάνου μέτρησης της προσδιδόμενης θερμότητας και του εξεταζόμενου 
σώματος πρέπει να προσδιορίζονται με μέτρηση ή υπολογισμό και πρέπει να αφαιρούνται από την 
συνολικά προσδιδόμενη θερμότητα που μετρήθηκε. 

2.1.7 Όταν επιτευχθεί συνεχής λειτουργία, η μέγιστη διαφορά μεταξύ των θερμοκρασιών στα θερμότερα 
και ψυχρότερα σημεία στο εξωτερικό μέρος του σώματος δεν πρέπει να ξεπερνά τους 2 Κ. 

2.1.8 Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος πρέπει να 
διαβάζονται τουλάχιστον τέσσερις φορές ανά ώρα. 

2.2 Δεξαμενές υγρών τροφίμων 

2.2.1 Η μέθοδος που περιγράφεται παρακάτω έχει εφαρμογή σε εξοπλισμό δεξαμενών με ένα ή πολλά 
διαμερίσματα που προορίζεται αποκλειστικά για την μεταφορά υγρών τροφίμων, όπως το γάλα. 
Κάθε διαμέρισμα τέτοιων δεξαμενών πρέπει να έχει τουλάχιστον μία ανθρωποθυρίδα και σύνδεσμο 
σωλήνα εκκενώσεως· όπου υπάρχουν πολλά διαμερίσματα, πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους με 
μη μονωμένα κατακόρυφα χωρίσματα. 

2.2.2 Ο συντελεστής Κ πρέπει να μετριέται σε συνεχή λειτουργία με εσωτερική θέρμανση της κενής 
δεξαμενής σε μονωμένο θάλαμο. 


Για την πρόληψη του παγώματος. 
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Έκθεση ελέγχου 

2.2.3 Μνα ηλεκτρική θερμική συσκευή (αντιστάτες, κτλ.) πρέπει να τοποθετείται μέσα στην δεξαμενή. 
Εάν η δεξαμενή έχει πολλά διαμερίσματα, μια ηλεκτρική θερμική συσκευή πρέπει να τοποθετείται 
σε κάθε διαμέρισμα. Οι ηλεκτρικές θερμικές συσκευές πρέπει να εφοδιάζονται με ανεμιστήρες με 
παροχή ικανή να εξασφαλίζει ότι η διαφορά μεταξύ της μέγιστης θερμοκρασίας και της ελάχιστης 
θερμοκρασίας μέσα σε κάθε διαμέρισμα δεν υπερβαίνει τα 3 Κ όταν επιτυγχάνεται συνεχής 
λειτουργία. Εάν η δεξαμενή περιλαμβάνει περισσότερα από ένα διαμερίσματα, η διαφορά μεταξύ 
της μέσης θερμοκρασίας στο πιο ψυχρό διαμέρισμα και της μέσης θερμοκρασίας στο πιο θερμό 
διαμέρισμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 Κ, οι θερμοκρασίες προσμετρούνται όπως καθορίζεται 
στην παράγραφο 2.2.4 του παρόντος προσαρτήματος. 

2.2.4 Μέσα και έξω από την δεξαμενή, σε απόσταση 10 οτη από τα τοιχώματα, πρέπει να τοποθετηθούν 
όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας προστατευόμενα έναντι της ακτινοβολίας, σύμφωνα με τα 
ακόλουθα: 

(α) Εάν η δεξαμενή έχει ένα μόνο διαμέρισμα, πρέπει να γίνονται μετρήσεις σε τουλάχιστον 12 
σημεία που καθορίζονται ως εξής: 

Στα τέσσερα άκρα δύο διαμέτρων σε ορθές γωνίες μεταξύ τους, μίας οριζόντιας και μιας 
κατακόρυφης, κοντά σε καθένα από τα δύο άκρα της δεξαμενής· 

Στα τέσσερα άκρα δύο διαμέτρων σε ορθές γωνίες μεταξύ τους, με κλίση σε γωνία 45° προς 
την οριζόντια στο αξονικό επίπεδο της δεξαμενής. 

(β) Εάν η δεξαμενή έχει δύο διαμερίσματα, οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον στα 
ακόλουθα σημεία : 

Κοντά στη βάση του πρώτου διαμερίσματος και κοντά στο χώρισμα με το δεύτερο 

διαμέρισμα, στα άκρα τριών ακτινών που σχηματίζουν γωνία 120°, με μία ακτίνα 

κατακόρυφη προς τα πάνω. 

Κοντά στη βάση του δεύτερου διαμερίσματος και κοντά στο χώρισμα με το δεύτερο 

διαμέρισμα, στα άκρα τριών ακτινών που σχηματίζουν γωνία 120°, με μία ακτίνα 

κατακόρυφη προς τα κάτω. 

(γ) Εάν η δεξαμενή έχει πολλά διαμερίσματα, τα σημεία μέτρησης πρέπει να είναι τα εξής: 

για καθένα από τα δύο ακραία διαμερίσματα τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Τα άκρα οριζόντιας διαμέτρου κοντά στην άκρη και τα άκρα κατακόρυφης διαμέτρου 
κοντά στο χώρισμα· 

για καθένα από τα άλλα διαμερίσματα τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Τα άκρα διαμέτρου με κλίση σε γωνία 45° προς την οριζόντια, κοντά σε ένα από τα 
χωρίσματα, και τα άκρα διαμέτρου κατακόρυφης προς το πρώτο και κοντά στο άλλο 
χώρισμα 

(δ) Η μέση εσωτερική θερμοκρασία και η μέση εξωτερική θερμοκρασία της δεξαμενής θα 
πρέπει να είναι ο αριθμητικός μέσος όλων των μετρήσεων που ελήφθησαν μέσα στη 
δεξαμενή και όλων των μετρήσεων που ελήφθησαν έξω από τη δεξαμενή. Στην περίπτωση 
δεξαμενής με δύο τουλάχιστον διαμερίσματα, η μέση εσωτερική θερμοκρασία κάθε 
διαμερίσματος πρέπει να είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των μετρήσεων που έγιναν στο 
διαμέρισμα και ο αριθμός αυτών των μετρήσεων σε κάθε διαμέρισμα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον τέσσερεις και ο συνολικός αριθμός μετρήσεων σε όλα τα διαμερίσματα της 
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δεξαμενής πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα. 


Διαδικασία Ελέγχου 

2.2.5 Κατά τη διάρκεια ελέγχου, η μέση θερμοκρασία του μονωμένου θαλάμου πρέπει να διατηρείται 

ομοιόμορφη και σταθερή σε συμμόρφωση με την παράγραφο 1.7 του παρόντος προσαρτήματος, σε 
επίπεδο τέτοιο ώστε η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού της δεξαμενής και αυτού του 
μονωμένου θαλάμου δεν είναι μικρότερο από 25 “Ο ± 2 Κ, με μέση θερμοκρασία των τοιχωμάτων 
της δεξαμενής να διατηρείται στους + 20 ± 0,5 Κ. 

2.2.6 Η μάζα του αέρα μέσα στον θάλαμο πρέπει να ρυθμίζεται να ανακυκλοφορεί συνεχώς με τρόπο 
ώστε η ταχύτητα κίνησης του αέρα σε απόσταση 10 οτη από τα τοιχώματα να διατηρείται μεταξύ 1 
και 2 μέτρων/δευτερόλεπτο. 

2.2.7 Οι συσκευές για την μέτρηση της ποσότητας ψύξης ή θερμότητας που ανταλλάχθηκε και του 
ισότιμου θερμότητας των ανεμιστήρων διακίνησης του αέρα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία. 

2.2.8 Όταν επιτευχθεί συνεχής λειτουργία, η μέγιστη διαφορά μεταξύ των θερμοκρασιών στα θερμότερα 
και ψυχρότερα σημεία στο εξωτερικό μέρος του σώματος δεν πρέπει να ξεπερνά τους 2 Κ. 

2.2.9 Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερική θερμοκρασία της δεξαμενής πρέπει να 
διαβάζονται τουλάχιστον τέσσερις φορές ανά ώρα. 

2.3 Διατάξεις κοινές για όλους τους τύπους μονωμένου εξοπλισμού 

2.3.1 Επαλήθευση του συντελεστή Κ 

Όπου ο σκοπός των δοκιμών δεν είναι ο προσδιορισμός του συντελεστή Κ, αλλά απλώς η 
επαλήθευση ότι βρίσκεται κάτω από ορισμένο όριο, οι διεξαγόμενες δοκιμές, όπως περιγράφονται 
στις παραγράφους 2.1.1 έως 2.2.9 του παρόντος προσαρτήματος, είναι δυνατόν να σταματήσουν 
μόλις οι διεξαγόμενες μετρήσεις καταδείξουν ότι ο συντελεστής Κ ικανοποιεί τις απαιτήσεις. 

2.3.2 Ακρίβεια ιιετρήσεων του συντελεστή Κ 

Όι σταθμοί ελέγχου πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τον εξοπλισμό και τα όργανα που απαιτούνται 
για να διασφαλισθεί ότι ο συντελεστής Κ προσδιορίζεται με ανώτατο περιθώριο λάθους ± 10% όταν 
χρησιμοποιείται η μέθοδος εσωτερικής ψύξης και ± 5% όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 
εσωτερικής θέρμανσης. 
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3. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΥ 

Διαδικασίες γνα τον προσδνορνσιιιό της αποδοτικότητας των θερμικών συσκευών του 

εξοπλισμού 

3.1 Ψυχόμενος εξοπλισμός 

3.1.1 Ο κενός εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται σε μονωμένο θάλαμο, του οποίου η μέση θερμοκρασία 
πρέπει να διατηρείται ομοιόμορφη και σταθερή, μέσα στο όριο των ± 0,5 Κ, στους + 30 °€. Η μάζα 
του αέρα μέσα στο θάλαμο πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.5 του παρόντος προσαρτήματος. 

3.1.2 Μέσα και έξω από το σώμα, στα σημεία που καθορίζονται στις παραγράφους 1.3 και 1.4 του 
παρόντος προσαρτήματος, πρέπει να τοποθετηθούν όργανα μέτρησης θερμοκρασίας 
προστατευόμενα έναντι της ακτινοβολίας. 

Διαδικασία Ελέγχου 

3.1.3 (α) Στην περίπτωση εξοπλισμού άλλου εκτός του εξοπλισμού με σταθερές εύτηκτες πλάκες και 
εξοπλισμού εφοδιασμένου με συστήματα υγροποιημένου αερίου , το μέγιστο βάρος ψυκτικού 
μέσου που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί υπό κανονικές 
συνθήκες, πρέπει να φορτώνεται στους προβλεπόμενους χώρους όταν η μέση εσωτερική 
θερμοκρασία φτάσει την μέση εξωτερική θερμοκρασία του σώματος (+ 30 °€). Οι θύρες, τα στόμια 
και τα υπόλοιπα ανοίγματα πρέπει να κλείνονται και οι τυχόν υπάρχουσες συσκευές εσωτερικού 
αερισμού του εξοπλισμού πρέπει να τίθενται σε λειτουργία στην μέγιστη ισχύ. Επιπλέον, σε 
περίπτωση νέου εξοπλισμού πρέπει να τίθεται σε λειτουργία, μέσα στο σώμα, θερμαντική συσκευή 
με θερμαντική ικανότητα ίση με το 35 τοις εκατό της σε συνεχή λειτουργία ανταλλασσόμενης μέσω 
των τοιχωμάτων θερμότητας , όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία που προβλέπεται για την κλάση στην 
οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισμός. Κατά την διάρκεια του ελέγχου δεν πρέπει να φορτωθεί 
πρόσθετο ψυκτικό μέσο. 

(β) Στην περίπτωση εξοπλισμού ιιιε σταθερές εύτηκτες πλάκες, η δοκιμή πρέπει να περιλαμβάνει 
προκαταρκτική φάση κατάψυξης του εύτηκτου διαλύματος. Για τον σκοπό αυτό, όταν η μέση 
εσωτερική θερμοκρασία του σώματος και η θερμοκρασία των πλακών φθάσει την μέση εξωτερική 
θερμοκρασία (+30 °€), πρέπει να τίθεται σε λειτουργία η συσκευή ψύξης των πλακών επί 18 
συνεχείς ώρες μετά το κλείσιμο των θυρών και στομίων. Εάν η συσκευή ψύξης των πλακών 
περιλαμβάνει κυκλικά λειτουργούντα μηχανισμό, η συνολική διάρκεια λειτουργίας της συσκευής 
πρέπει να είναι 24 ώρες. Στην περίπτωση νέου εξοπλισμού, μόλις σταματήσει η ψυκτική συσκευή, 
πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσα στο σώμα θερμαντική συσκευή με θερμαντική ικανότητα ίση 
με το 35% της σε συνεχή λειτουργία ανταλλασσόμενης θερμότητας μέσω των τοιχωμάτων, όταν 
επιτευχθεί η θερμοκρασία που προβλέπεται για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο 
εξοπλισμός. Το διάλυμα δεν θα υποβάλλεται σε καμία διαδικασία εκ νέου κατάψυξης κατά την 
διάρκεια του ελέγχου. 

(γ) Στην περίπτωση εξοπλισμού εφοδιασμένου ιιε συστήματα υγροποιπιιένου αερίου , πρέπει να 
χρησιμοποιείται η παρακάτω διαδικασία ελέγχου: όταν η μέση εσωτερική θερμοκρασία του 
σώματος φθάσει την μέση εξωτερική θερμοκρασία (+30 °€), τα δοχεία υγροποιημένου αερίου 
πρέπει να γεμίζονται στο ύψος που προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Ύστερα οι θύρες, τα 
στόμια και τα άλλα ανοίγματα πρέπει να κλείνονται όπως στην κανονική λειτουργία και οι τυχόν 
υπάρχουσες εσωτερικές συσκευές αερισμού του εξοπλισμού πρέπει να τίθενται σε λειτουργία στην 
μέγιστη απόδοση. Ο θερμοστάτης πρέπει να ρυθμίζεται σε θερμοκρασία έως 2 βαθμούς κάτω από 
την οριακή θερμοκρασία της υποτιθέμενης κλάσης του εξοπλισμού. Τότε πρέπει να αρχίζει η ψύξη 
του σώματος. Κατά την διάρκεια της ψύξης του σώματος το ψυκτικό μέσο που καταναλώνεται 
πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα. Αυτή η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται: 
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είτε για ένα χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ της έναρξης 
της ψύξης και της στιγμής κατά την οποία θα επιτευχθεί για πρώτη φορά η προβλεπόμενη 
θερμοκρασία για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισμός· 

είτε για διάρκεια τριών ωρών που ξεκινά να μετράει με την έναρξη της ψύξης, όποιο από 
αυτά είναι συντομότερο. 

Πέραν από αυτήν την περίοδο δεν θα φορτώνεται πρόσθετο ψυκτικό μέσο κατά την 
διάρκεια της δοκιμής. 

Στην περίπτωση νέου εξοπλισμού, πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσα στο σώμα 
θερμαντική συσκευή με θερμαντική ικανότητα ίση με το 35 τοις εκατό της σε συνεχή 
λειτουργία ανταλλασσόμενης θερμότητας μέσω των τοιχωμάτων, όταν επιτευχθεί η 
θερμοκρασία της κλάσης. 

Διατάξεις κοινές για όλους τους τύπους ψυκτικού εξοπλισμού 

3.1.4 Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος πρέπει να 
ελέγχονται, καθεμία τους, τουλάχιστον μία φορά κάθε 30 λεπτά. 

3.1.5 Ο έλεγχος πρέπει να συνεχίζεται επί 12 ώρες αφότου η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος 
φτάσει το κατώτερο προβλεπόμενο όριο για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο 
εξοπλισμός (Α = + 7 °€, Β = - 10 °€, € = - 20 °€, Ο = 0 °€) ή, στην περίπτωση εξοπλισμού με 
σταθερές εύτηκτες πλάκες, μετά το σταμάτημα της συσκευής ψύξης. 

Κριτήριο Ικανοποίησης 

3.1.6 Ο έλεγχος πρέπει να θεωρείται ικανοποιητική, εάν η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος 
δεν υπερβαίνει το προαναφερόμενο ελάχιστο όριο κατά την προαναφερόμενη περίοδο των 12 ωρών. 

3.2 Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
Μέθοδος Ελέγχου 

3.2.1 Ο έλεγχος πρέπει να διεξάγεται με τις συνθήκες που περιγράφονται στις παραγράφους 3.1.1 και 

3.1.2 του παρόντος προσαρτήματος. 

Διαδικασία Ελέγχου 

3.2.2 Όταν η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος φθάσει την εξωτερική θερμοκρασία (+ 30 °€), 
οι θύρες, τα στόμια και τα άλλα ανοίγματα πρέπει να κλείνονται και η ψυκτική συσκευή και οι 
συσκευές εσωτερικού αερισμού (εάν υπάρχουν) του εξοπλισμού πρέπει να τίθενται σε λειτουργία 
στην μέγιστη ισχύ. Επιπλέον, στην περίπτωση νέου εξοπλισμού, πρέπει να τίθεται σε λειτουργία 
μέσα στο σώμα μία θερμαντική συσκευή με θερμαντική ικανότητα ίση με το 35 τοις εκατό της σε 
συνεχή λειτουργία ανταλλασσόμενης θερμότητας μέσω των τοιχωμάτων, όταν επιτευχθεί η 
θερμοκρασία που προβλέπεται για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισμός. 

3.2.3 Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος πρέπει να 
διαβάζονται, καθεμία τους, τουλάχιστον μία φορά κάθε 30 λεπτά. 

Ο έλεγχος πρέπει να συνεχίζεται επί 12 ώρες αφότου η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος 
φθάσει: 


3.2.4 
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είτε το κατώτερο όριο που προβλέπεται για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο 
εξοπλισμός στην περίπτωση των κλάσεων Α, Β και € (Α = 0 °€, Β = - 10 Ο = - 20 °0,) ή 

σε επίπεδο όχι κατώτερο από το ανώτατο όριο που προβλέπεται για την κλάση στην οποία 
υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισμός στην περίπτωση των κλάσεων Ο, Ε και Ρ (Ο = 0 
Ε = - 10°€,Ρ = -20 ° 0 ). 

Κριτήριο Ικανοποίησης 

3.2.5 Ο έλεγχος θεωρείται ικανοποιητικός, εάν η ψυκτική συσκευή έχει την δυνατότητα να διατηρεί τις 
προβλεπόμενες συνθήκες θερμοκρασίας κατά την διάρκεια των προαναφερόμενων 12-ωρων 
περιόδων, μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε μονάδας απόψυξης της ψυκτικής μονάδας. 

3.2.6 Εάν η ψυκτική συσκευή με όλα τα εξαρτήματά της έχει υποβληθεί ξεχωριστά, κατά τρόπο 
ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή, σε έλεγχο για τον προσδιορισμό της πραγματικής ψυκτικής 
ικανότητας στις προβλεπόμενες θερμοκρασίες αναφοράς, ο εξοπλισμός μεταφοράς δύναται να γίνει 
αποδεκτός ως μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός χωρίς να υποβληθεί σε δοκιμή απόδοσης, εάν η 
πραγματική ψυκτική ικανότητα της συσκευής σε συνεχή λειτουργία υπερβαίνει τις θερμικές 
απώλειες μέσω των τοιχωμάτων για την εξεταζόμενη κλάση αφού πολλαπλασιαστεί με τον 
συντελεστή 1,75. 

3.2.7 Εάν η συσκευή μηχανικής ψύξης αντικατασταθεί με μονάδα διαφορετικού τύπου, η αρμόδια αρχή 
δύναται: 

(α) να ζητήσει να υποβληθεί ο εξοπλισμός στους προσδιορισμούς και επαληθεύσεις που 
προβλέπονται από τις παραγράφους 3.2.1 έως 3.2.4 ή 

(β) να πεισθεί ότι η πραγματική ψυκτική ικανότητα της νέας συσκευής μηχανικής ψύξης είναι, 
στην θερμοκρασία που προβλέπεται για εξοπλισμό της υπόψη κλάσης, τουλάχιστον ίση με 
εκείνη της μονάδας που αντικαταστάθηκε· ή 

(γ) να πεισθεί ότι η πραγματική ψυκτική ικανότητα της νέας συσκευής μηχανικής ψύξης 
πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.2.6. 

3.3 Θεοααινόιιενος εξοπλισιιός 
Μέθοδος Ελέγχου 

3.3.1 Ο κενός εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται σε μονωμένο θάλαμο του οποίου η θερμοκρασία 
πρέπει να διατηρείται ομοιόμορφη και σταθερή στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Ο αέρας του 
θαλάμου πρέπει να ρυθμιστεί να ανακυκλοφορεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.5 του 
παρόντος προσαρτήματος. 

3.3.2 Μέσα και έξω από το σώμα πρέπει να τοποθετηθούν όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας 
προστατευόμενα έναντι της ακτινοβολίας, στα σημεία που ορίζονται στις παραγράφους 1.3 και 1.4 
του παρόντος προσαρτήματος. 

Διαδικασία Ελέγχου 

3.3.3 Οι θύρες, τα στόμια και τα άλλα ανοίγματα πρέπει να κλειστούν και θα τεθούν σε λειτουργία στην 
μέγιστη ισχύ ο εξοπλισμός θέρμανσης και οι συσκευές εσωτερικού αερισμού, εάν υπάρχουν. 

3.3.4 Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος πρέπει να 
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διαβάζονται, καθεμία τους, τουλάχιστον μία φορά κάθε 30 λεπτά. 

3.3.5 Ο έλεγχος πρέπει να συνεχίζεται επί 12 ώρες, αφότου η διαφορά μεταξύ της μέσης εσωτερικής 
θερμοκρασίας και της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας του σώματος φθάσει στο επίπεδο που 
αντιστοιχεί στις συνθήκες που προβλέπονται για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο 
εξοπλισμός. Στην περίπτωση νέου εξοπλισμού, η παραπάνω διαφορά θερμοκρασίας θα πρέπει να 
αυξηθεί κατά 35 τοις εκατό. 

Κριτήριο Ικανοποίησης 

3.3.6. Ο έλεγχος θεωρείται ότι είναι ικανοποιητικός, εάν η συσκευή θέρμανσης είναι ικανή να διατηρεί 
την προαναφερόμενη καθορισμένη διαφορά θερμοκρασίας κατά την διάρκεια των 12 ωρών. 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ λΥο 
ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΤΑΝ Ο ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΓΟ. 

4.1 Γενικές Αρχές 

4.1.1 Όταν συνδέεται είτε σε ένα κουτί θερμιδόμετρου, ή σε ένα μονωμένο σώμα σε μια μονάδα 
εξοπλισμού μεταφοράς και λειτουργεί συνεχόμενα, αυτή η χωρητικότητα είναι: 

^Vο = + υ.ΑΤ 

Όπου υ είναι η διαρροή θερμότητας του κουτιού του θερμιδόμετρου ή του μονωμένου σώματος, 
σε ^V/“^. 

ΔΤ είναι η διαφορά μεταξύ της μέσης εσωτερικής θερμοκρασίας Τί και της μέσης εξωτερικής 
θερμοκρασίας Τε του θερμιδομετρητή ή του μονωμένου σώματος (Κ), 

είναι η θερμότητα που διαχέεται από τη μονάδα του θερμαντήρα για να διατηρείται σε 
ισορροπία κάθε διαφορά θερμοκρασίας. 

4.2 Μέθοδος Ελέγχου 

4.2.1 Η μονάδα ψύξης είναι προσαρμοσμένη είτε στο κουτί θερμιδόμετρου ή στο μονωμένο σώμα της 
μονάδα του εξοπλισμού μεταφοράς. 

Σε κάθε περίπτωση, μετράται η ολική μεταφορά θερμότητας σε μία απλή μέση θερμοκρασία 
τοιχώματος πριν την δοκιμή ισχύος. Με βάση την εμπειρία του σταθμού ελέγχου καθορίζεται ένας 
αριθμητικός συντελεστής διόρθωσης, για να λαμβάνει υπ’ όψη την μέση θερμοκρασία των 
τοιχωμάτων σε κάθε θερμική ισορροπία κατά τον προσδιορισμό της πραγματικής ψυκτικής 
ικανότητας. 

Για να υπάρξει η μέγιστη ακρίβεια είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί βαθμονομημένο κουτί 
θερμιδόμετρο. 

Όι μετρήσεις και η διαδικασία πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στις παραγράφους 1.1 έως 
2.1.8 ανωτέρω· ωστόσο, αρκεί να μετρηθεί απ’ ευθείας η υ, και η τιμή του συντελεστή αυτού να 
καθορίζεται με την ακόλουθη σχέση: 


όπου: 


υ = 


ΔΓιη 


Ψ είναι η ισχύς θέρμανσης (σε ιναΐΐ) που διαχέεται από τους εσωτερικούς θερμαντήρες 

και ανεμιστήρες. 

ΔΤιή είναι η διαφορά μεταξύ της μέσης εσωτερικής θερμοκρασίας Τί και της μέσης 
εξωτερικής θερμοκρασίας Τε, 

υ είναι η ροή θερμότητας ανά βαθμό διαφοράς μεταξύ της θερμοκρασίας του αέρα μέσα 

και έξω από το κουτί θερμιδόμετρο ή την μονάδα του εξοπλισμού μεταφοράς η οποία 
μετράται με την μονάδα ψύξης προσαρτημένη. 


Το κουτί θερμιδόμετρο ή η μονάδα του εξοπλισμού μεταφοράς τοποθετείται μέσα σε ένα θάλαμο 
ελέγχου. Εάν χρησιμοποιηθεί κουτί θερμιδόμετρο , το ΙΙ · ΑΤ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 
35% της συνολικής ροής θερμότητας Ψο· 
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Το κουτί του θερμιδομετρητή ή η μονάδα του εξοπλισμού μεταφοράς πρέπει να είναι βαριά 
μονωμένη. 


4.2.2 Όργανα 

Οι σταθμοί ελέγχου πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όργανα μέτρησης της τιμής υ με ακρίβεια 
± 5%. Η μεταφορά θερμότητας λόγω διαφυγής αέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% της συνολικής 
μεταφοράς θερμότητας μέσω του κουτιού του θερμιδόμετρου ή μέσω της μονάδας του εξοπλισμού 
μεταφοράς. Η μέτρηση της παροχής του ψυκτικού μέσου πρέπει να έχει ακρίβεια ± 5%. 

Τα όργανα του κουτιού του θερμιδόμετρου ή της μονάδας του εξοπλισμού μεταφοράς πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1.3 και 1.4. Πρέπει να μετρώνται τα εξής: 

(α) Θερμοκρασίες αέρα: Τουλάχιστον τέσσερα θερμόμετρα κατανεμημένα ομοιόμορφα στην 
είσοδο του ατμοποιητή, 

Τουλάχιστον τέσσερα θερμόμετρα κατανεμημένα ομοιόμορφα στην έξοδο του ατμοποιητή, 

Τουλάχιστον τέσσερα θερμόμετρα κατανεμημένα ομοιόμορφα στην είσοδο (εισόδους) 
προσαγωγής αέρα στην ψυκτική συσκευή, 

Τα θερμόμετρα πρέπει να προστατεύονται έναντι ακτινοβολίας. 

Η ακρίβεια του συστήματος της μέτρησης θερμοκρασίας πρέπει να είναι + 0,2 Κ. 


(β) Κατανάλωση ενέργειας: Πρέπει να υπάρχουν όργανα για να μετρούν την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας ή καυσίμου της ψυκτικής μονάδας. 

Η ηλεκτρική ενέργεια και η κατανάλωση καυσίμου πρέπει να ορίζονται με ακρίβεια + 0,5 %. 


(γ) Ταχύτητα περιστροφής: Πρέπει να υπάρχουν όργανα για να μετρούν την ταχύτητα 

περιστροφής των συμπιεστών και ανεμιστήρων ανακυκλοφορίας ή για να επιτρέπουν τον 
υπολογισμό αυτών των ταχυτήτων, όπου δεν είναι εφικτή η απ’ ευθείας μέτρηση. 

Η ταχύτητα περιστροφής πρέπει να υπολογίζεται με ακρίβεια + 1%, 

(δ) Πίεση : Μετρητές πίεσης υψηλής ακρίβειας (ακρίβεια ± 1%) πρέπει να είναι τοποθετημένοι 
στον συμπυκνωτή και στον ατμοποιητή και στην είσοδο του συμπιεστή, όταν ο ατμοποιητής 
είναι εφοδιασμένος με ρυθμιστή πίεσης. 


4.2.3 Συνθήκες ελέγγου 

(ί) Η μέση θερμοκρασία του αέρα στην είσοδο (εισόδους) προσαγωγής στην ψυκτική συσκευή 
πρέπει να διατηρείται στους 30 ± 0,5 Κ. 

Η μέγιστη διαφορά μεταξύ των θερμοκρασιών στα θερμότερα και στα ψυχρότερα σημεία δεν 
πρέπει να υπερβαίνει του 2 Κ. 

(ίί) Μέσα στο κουτί θερμιδόμετρο ή στην μονάδα του εξοπλισμού μεταφοράς (στην είσοδο του 
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αέρα προς τον ατμοπονητή ): πρέπει να υπάρχουν τρία επίπεδα θερμοκρασιών μεταξύ - 25 “Ο 
και + 12 °0 ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μονάδας, με το ένα επίπεδο θερμοκρασίας να 
είναι το ελάχιστο οριζόμενο για την κλάση, την οποία ζητά ο κατασκευαστής, με ανοχή ± 1 Κ. 

Η μέση εσωτερική θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται με ανοχή ± 0,5 Κ. Κατά την διάρκεια της 
μέτρησης της ψυκτικής ικανότητας, η θερμότητα που διαχέεται εντός του κουτιού του θερμιδόμετρου 
ή της μονάδας του εξοπλισμού μεταφοράς πρέπει να διατηρείται σε σταθερό επίπεδο με ανοχή ± 1%. 

Κατά την παρουσίαση μιας ψυκτικής μονάδας για έλεγχο, ο κατασκευαστής πρέπει να προσκομίζει τα 
εξής: 

- Έγγραφα που να περιγράφουν την προς έλεγχο μονάδα ■ 

- Τεχνικό φυλλάδιο που να παρουσιάζει τις παραμέτρους που είναι οι σημαντικότερες για την 
λειτουργία της μονάδας και να διευκρινίζουν το επιτρεπτό εύρος· 

Τα χαρακτηριστικά των σειρών κατασκευής του προς έλεγχο εξοπλισμού, και 

Δήλωση σχετικά με το ποια μορφή/ές ενέργειας πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του 
ελέγχου . 

4.3 Διαδικασία Ελέγχου 

4.3.1 Ο έλεγχος πρέπει να χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη, την φάση ψύξης και την μέτρηση της πραγματικής 
ψυκτικής ικανότητας σε τρία επίπεδα αυξανόμενης θερμοκρασίας. 

(α) Φάση ψύξης: η αρχική θερμοκρασία του κουτιού του θερμιδόμετρου ή του εξοπλισμού 
μεταφοράς πρέπει να είναι 30 ± 3 Κ. Στην συνέχεια πρέπει να μειώνεται στους - 25 για 

την κλάση - 20 °€, - 13 °€ για την κλάση - 10 ή - 2 “Ο για την κλάση 0 °0, 

(β) Μέτρηση της πραγματικής ψυκτικής ικανότητας, σε κάθε επίπεδο εσωτερικής θερμοκρασίας. 

Πρέπει να διεξαχθεί ένας πρώτος έλεγχος, για τουλάχιστον τέσσερις ώρες σε κάθε επίπεδο 
θερμοκρασίας, υπό τον έλεγχο του θερμοστάτη (της ψυκτικής μονάδας) για να 
σταθεροποιηθεί η μεταφορά θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του 
κουτιού του θερμιδόμετρου ή της μονάδας του εξοπλισμού μεταφοράς. 

Πρέπει να διεξαχθεί ένας δεύτερος έλεγχος χωρίς τον θερμοστάτη σε λειτουργία με σκοπό να 
προσδιορισθεί η μέγιστη αποδιδόμενη ψυκτική ισχύς, με την θερμαντική ισχύ του εσωτερικού 
θερμαντήρα να παράγει κατάσταση ισορροπίας σε κάθε επίπεδο θερμοκρασίας, όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 4.2.3. 

Η διάρκεια του δεύτερου ελέγχου δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τέσσερις ώρες. 

Πριν την αλλαγή από το ένα επίπεδο θερμοκρασίας σε άλλο, το κουτί ή η μονάδα πρέπει να 
αποψύχεται χειροκίνητα. 

Εάν η ψυκτική μονάδα δύναται να λειτουργήσει με περισσότερες από μία μορφές ενέργειας, 
οι έλεγχοι πρέπει να επαναληφθούν για καθεμία από αυτές. 

Εάν ο συμπιεστής κινείται από μηχανή οχήματος, ο έλεγχος πρέπει να διεξαχθεί τόσο με την 
ελάχιστη ταχύτητα όσο και με την ονομαστική ταχύτητα περιστροφής του συμπιεστή, που 
καθορίζει ο κατασκευαστής. 

Εάν ο συμπιεστής κινείται από την κίνηση οχήματος ο έλεγχος πρέπει να διεξαχθεί με την 
ονομαστική ταχύτητα περιστροφής του συμπιεστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. 
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4.3.2 Η ίδια διαδικασία πρέπει να εφαρμοστεί και για στην μέθοδο ενθαλπίας όπως περιγράφεται 
παρακάτω, αλλά σε αυτήν την περίπτωση η ισχύς της θερμότητας που διαχέεται από τους 
ανεμιστήρες του ατμοποιητή σε κάθε επίπεδο θερμοκρασίας πρέπει επίσης να προσμετρείται. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί, εναλλακτικά, να χρησιμοποιηθεί και για τον εξοπλισμό αναφοράς. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η πραγματική ψυκτική ικανότητα μετράται πολλαπλασιάζοντας την ροή 
μάζας (τη) του ψυκτικού υγρού με την διαφορά ενθαλπίας μεταξύ του ατμού του ψυκτικού μέσου που 
εγκαταλείπει την μονάδα (ύο) και του υγρού στην είσοδο της μονάδας (ύή. 

Για να προσδιορισθεί η πραγματική ψυκτική ικανότητα, αφαιρείται η ισχύς θέρμανσης που 
παράγεται από τους ανεμιστήρες ανακυκλοφορίας αέρα (’\νί·). Είναι δύσκολο να μετρηθεί η ’\νι, εάν 
οι ανεμιστήρες ανακυκλοφορίας αέρα κινούνται με εξωτερικό κινητήρα και σε αυτήν την 
συγκεκριμένη περίπτωση δεν συνιστάται η μέθοδος της ενθαλπίας. Όταν οι ανεμιστήρες κινούνται με 
εσωτερικούς ηλεκτρικούς κινητήρες, η ηλεκτρική ισχύς μετράται με κατάλληλα όργανα με ακρίβεια 
+3%, με την μέτρηση ροής του ψυκτικού μέσου με ακρίβεια ± 3%. 

Ο θερμικός ισολογισμός δίδεται με τον τύπο: 

λνο = ()ΐο-1ΐ0 Ώ1-Ψ, 

Οι κατάλληλες μέθοδοι περιγράφονται στα πρότυπα 180 917, Βδ 3122, ΟΙΝ, ΝΕΝ κλπ. 
Τοποθετείται ηλεκτρικός θερμαντήρας εντός του εξοπλισμού για να διασφαλισθεί η θερμική 
ισορροπία. 

4.3.3 Προληπτικά Μέτρα 

Καθώς διεξάγονται οι έλεγχοι για την πραγματική ψυκτική ικανότητα με τον θερμοστάτη της 
ψυκτικής μονάδας αποσυνδεδεμένο, πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

εάν ο εξοπλισμός έχει σύστημα έγχυσης θερμού αερίου, πρέπει να είναι απενεργοποιημένο 
κατά την διάρκεια του ελέγχου , 

με αυτοματισμούς ελέγχου της ψυκτικής μονάδας που απενεργοποιούν μεμονωμένους 
κυλίνδρους (για να προσαρμοσθεί η ψυκτική ισχύς της μονάδας στην διαθέσιμη ισχύ του 
κινητήρα), ο έλεγχος πρέπει να διεξαχθεί με τον κατάλληλο για την εκάστοτε θερμοκρασία 
αριθμό κυλίνδρων ενεργοποιημένο. 


4.3.4 Έλεγγοι 

Τα ακόλουθα πρέπει να επαληθευθούν και οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι πρέπει να αναφέρονται 
στην έκθεση ελέγχου: 

(ί) ότι το σύστημα αποπάγωσης και ο θερμοστάτης λειτουργούν σωστά, 

(ϋ) ότι ο ρυθμός ανακυκλοφορίας του αέρα είναι αυτός που καθορίζεται από τον 
κατασκευαστή. 

Εάν η παροχή αέρα της ψυκτικής μονάδας πρόκειται να μετρηθεί, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν μέθοδοι ικανές να μετρούν την συνολική παροχή. Χρησιμοποιήστε ένα 
από τα υφιστάμενα σχετικά πρότυπα, προτείνονται δηλαδή το Βδ 848, ΙδΟ 5801, ΑΜΟΑ 
210-85, ΑΜΟΑ 210-07, ΟΙΝ 24163, ΝΕΕ 36101, ΝΡ XI 0.102, ΟΙΝ 4796, 

(ϋί) ότι το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται για τους ελέγχους είναι αυτό που καθορίζεται από 
τον κατασκευαστή. 
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4.4 Αποτέλεσμα Ελέγχου 

4.4.1 Η ψυκτική ικανότητα για τους σκοπούς της ΑΤΡ είναι αυτή που συναρτάται από την μέση 
θερμοκρασία στη είσοδο (ή εισόδους) του ατμοποιητή. Τα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας 
πρέπει να προστατεύονται από την ακτινοβολία. 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

Για τον σκοπό του ελέγχου της μονωτικής ικανότητας κάθε μέρους του εξοπλισμού σε χρήση όπως 
προβλέπεται στο προσάρτημα 1, παράγραφοι 1(β) και 1(γ), του παρόντος παραρτήματος, οι 
αρμόδιες αρχές έχουν την δυνατότητα: 

Να εφαρμόζουν τις μεθόδους που ορίζονται στις παραγράφους 2.1.1 έως 2.3.2 του παρόντος 
προσαρτήματος, ή 

Να ορίζουν εμπειρογνώμονες για να αξιολογούν την καταλληλότητα του εξοπλισμού για την 
διατήρηση σε μια ή άλλη από τις κατηγορίες του μονωμένου εξοπλισμού. Οι εμπειρογνώμονες 
πρέπει να λαμβάνουν τις ακόλουθες ενδείξεις υπόψη και πρέπει να βασίζουν τα αποτελέσματά 
τους σε πληροφορίες όπως αναφέρονται παρακάτω. 

5.1 Γενική εξέταση του εξοπλισμού 

Αυτή η εξέταση θα πρέπει να έχει την μορφή του ελέγχου του εξοπλισμού για να ορίζει τα 
παρακάτω: 

(ί) η ανθεκτική πινακίδα του κατασκευαστή τοποθετείται από τον κατασκευαστή, 

(ίί) το γενικό σχεδιασμό του μονωτικού προστατευτικού, 

(ίίί) την μέθοδο εφαρμογής της μόνωσης, 

(ίν) την φύση και την κατάσταση των τοιχωμάτων, 

(ν) την κατάσταση του μονωμένου διαμερίσματος, 

(νί) το πάχος των τοιχωμάτων, 

και να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες παρατηρήσεις σχετικά με την αποτελεσματική ικανότητα 
μόνωσης του εξοπλισμού. Για το σκοπό αυτό οι εμπειρογνώμονες μπορούν να προκαλέσουν τα 
μέρη του εξοπλισμού που πρέπει να διαλυθούν και να απαιτούν όλα τα έγγραφα που είναι πιθανό να 
χρειαστούν για την συμβουλή (σχέδια, αναφορές δοκιμής, προδιαγραφές, τιμολόγια, κ.τλ.) να 
τίθενται στη διάθεσή τους. 

5.2 Εξέταση για την αερο - στεγανότητα (δεν ισχύει για τον εξοπλισμό της δεξαμενής) 

Η επιθεώρηση θα πρέπει να γίνει από έναν παρατηρητή που έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό του 
εξοπλισμού, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μια έντονα φωτισμένη περιοχή. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μέθοδος που δίνει πιο ακριβή αποτελέσματα. 

5.3 Αποφάσεις 

(ί) Εάν τα αποτελέσματα σχετικά με τις γενικές συνθήκες του σώματος είναι ικανοποιητικές, ο 
εξοπλισμός μπορεί να κρατιέται σε λειτουργία σαν μονωμένος εξοπλισμός στην αρχική του 
κλάση για περαιτέρω περίοδο όχι μεγαλύτερη των τριών ετών. Εάν τα αποτελέσματα του 
εμπειρογνώμονα ή των εμπειρογνωμόνων δεν είναι αποδεκτά, ο εξοπλισμός μπορεί αν 
παραμείνει σε λειτουργία μόνο ακολουθώντας μια επιτυχή μέτρηση του συντελεστή Κ 
σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 2.1.1 έως 2.3.2 του 
παρόντος προσαρτήματος. Τότε μπορεί να μείνει σε λειτουργία για περαιτέρω περίοδο έξι 
ετών. 
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(ϋ) Στην περίπτωση εξοπλισμού βαριά μονωμένου, εάν τα αποτελέσματα του εμπειρογνώμονα 
ή των εμπειρογνωμόνων δείχνουν ότι το σώμα είναι ακατάλληλο για να συνεχίσει να είναι 
σε λειτουργία στην αρχική του κλάση, αλλά ικανό να συνεχίσει να είναι σε λειτουργία σαν 
κανονικός μονωμένος εξοπλισμός, τότε το σώμα μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία στην 
κατάλληλη κλάση για επιπλέον τρία χρόνια. Σε αυτήν την περίπτωση, τα διακριτικά σημεία 
(όπως στο προσάρτημα 4 του παρόντος παραρτήματος) πρέπει να αλλαχτούν κατάλληλα. 

(ίίί) Εάν ο εξοπλισμός αποτελείται από μονάδες εξοπλισμού παραγόμενες σε σειρά ενός 
συγκεκριμένου τύπου ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του προσαρτήματος 1, παράγραφο 6, 
του παρόντος παραρτήματος και ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη, τότε επιπροσθέτως της 
επιθεώρησης κάθε μονάδας του εξοπλισμού, ο συντελεστής Κ που εμπλέκεται δεν πρέπει 
να είναι μικρότερος του 1%, πρέπει να μετριέται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των 
άρθρων 2.1, 2.2 και 2.3 του παρόντος προσαρτήματος. Εάν τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων και των μετρήσεων είναι αποδεκτά, όλος ο εν λόγω εξοπλισμός μπορεί να 
συνεχίσει να λειτουργεί σαν μονωμένος εξοπλισμός στην αρχική του κλάση για περαιτέρω 
περίοδο έξι ετών. 

6. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ 
ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Για να επιβεβαιωθεί όπως καθορίζεται στο προσάρτημα 1, παράγραφοι 1(β) και 1(γ), του παρόντος 
παραρτήματος η αποτελεσματικότητα της θερμικής συσκευής του κάθε είδους του ψυχόμενου 
εξοπλισμού, μηχανικά ψυχόμενου εξοπλισμού και θερμαινόμενου εξοπλισμού σε λειτουργία, οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν: 

Να εφαρμόσουν τις μεθόδους που περιγράφονται στα μέρη 3.1, 3.2 και 3.3 του παρόντος 
προσαρτήματος, ή 

Να διορίσουν εμπειρογνώμονες να εφαρμόσουν τις λεπτομέρειες που περιγράφονται στα 
μέρη 5.1 και 5.2 του παρόντος προσαρτήματος όταν είναι εφαρμόσιμες καθώς και τις 
παρακάτω διατάξεις: 


6.1 Ψυχόμενος εξοπλισμός άλλος εκτός εξοπλισμού με σταθερούς εύτηκτους συσσωρευτές 

Πρέπει να επαληθευτεί ότι η εσωτερική θερμοκρασία του κενού εξοπλισμού, που προηγουμένως 
είχε αχθεί στην εξωτερική θερμοκρασία, μπορεί να αχθεί στην οριακή θερμοκρασία της κλάσης 
στην οποία ανήκει ο εξοπλισμός, όπως ορίζεται στο παρόν παράρτημα, και να διατηρείται κάτω από 
την προαναφερόμενη οριακή θερμοκρασία για χρονικό διάστημα ΐ τέτοιο ώστε να ισχύει: 


όπου ΔΤ είναι η διαφορά μεταξύ + 30 °€ και της προαναφερόμενης οριακής θερμοκρασίας, και 

ΑΤ' είναι η διαφορά μεταξύ της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας κατά την διάρκεια του 
ελέγχου και της προαναφερόμενης οριακής θερμοκρασίας, με εξωτερική θερμοκρασία όχι 
χαμηλότερη από + 15 °€. 

Εάν τα αποτελέσματα είναι αποδεκτά, ο εξοπλισμός επιτρέπεται να διατηρηθεί σε χρήση ως 
ψυχόμενος εξοπλισμός της αρχικής κλάσης αυτού για περαιτέρω χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 
από τρία έτη. 


6.2 Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
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(ί) Εξοπλισμός που κατασκευάστηκε από τις 2 Ιανουάριου 2012 

Πρέπει να επαληθευτεί ότι, όταν η εξωτερική θερμοκρασία δεν είναι χαμηλότερη από +15 °€, η 
εσωτερική θερμοκρασία του κενού εξοπλισμού μπορεί να φτάσει την θερμοκρασία της κλάσης 
μέσα σε μια μέγιστη περίοδο (σε λεπτά), όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 


Εξωτ..Θερμ. 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 


Κλάση €, Ρ 

360 

350 

340 

330 

320 

310 

300 

290 

280 

270 

260 

250 

240 

230 

220 

210 

ιτιίη 

Κλάση Β, Ε 

270 

262 

253 

245 

236 

228 

219 

211 

202 

194 

185 

177 

168 

160 

151 

143 

ιτιίη 

Κλάση Α, ϋ 

180 

173 

166 

159 

152 

145 

138 

131 

124 

117 

110 

103 

96 

89 

82 

75 

Γηίη 


Η εσωτερική θερμοκρασία του κενού εξοπλισμού θα πρέπει αρχικά έρθει στην εξωτερική 
θερμοκρασία. 

Εάν τα αποτελέσματα είναι αποδεκτά, ο εξοπλισμός μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία σαν 
μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός, στην αρχική του κλάση για μια επιπλέον περίοδο όχι περισσότερο 
από τρία χρόνια. 

(ϋ) Μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για τους εξοπλισμούς σε λειτουργία 

Για τον εξοπλισμό που κατασκευάστηκε πριν την ημερομηνία που δίνεται στην 6.2 (ί), οι παρακάτω 
διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται: 

Πρέπει να επαληθευτεί ότι, όταν η εξωτερική θερμοκρασία δεν είναι χαμηλότερη από + 15 °€, η 
εσωτερική θερμοκρασία του κενού εξοπλισμού, η οποία προηγουμένως έχει φτάσει την εξωτερική 
θερμοκρασία, μπορεί να φτάσει σε μια μέγιστη περίοδο έξι ωρών: 

Στην περίπτωση εξοπλισμού των κλάσεων Α, Β ή €, στην ελάχιστη θερμοκρασία, όπως 
ορίζεται από το παρόν παράρτημα. 

Στην περίπτωση εξοπλισμού των κλάσεων ϋ, Ε ή Ρ, στην οριακή θερμοκρασία, όπως 
ορίζεται από το παρόν παράρτημα. 

Εάν τα αποτελέσματα είναι αποδεκτά, ο εξοπλισμός επιτρέπεται να διατηρηθεί σε χρήση ως 
μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός της αρχικής κλάσης του για περαιτέρω χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από τρία έτη. 

6.3 Θερμαινόμενος εξοπλισμός 

Πρέπει να επαληθευτεί ότι, όταν η διαφορά μεταξύ της εσωτερικής θερμοκρασίας του εξοπλισμού 
και της εξωτερικής θερμοκρασίας που διέπει την κλάση στην οποία ανήκει ο εξοπλισμός, όπως 
ορίζεται από το παρόν παράρτημα, (διαφορά 22 Κ στην περίπτωση της κλάσης Α και 32 Κ στην 
περίπτωση της κλάσης Β) μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 ώρες. Εάν τα 
αποτελέσματα είναι αποδεκτά, ο εξοπλισμός επιτρέπεται να διατηρηθεί σε χρήση ως θερμαινόμενος 
εξοπλισμός της αρχικής κλάσης του για περαιτέρω χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία έτη. 

6.4 Σημεία μέτρησης θερμοκρασίας 

Τα σημεία μέτρησης θερμοκρασίας που προστατεύονται από την ακτινοβολία πρέπει να 
τοποθετούνται μέσα και έξω από το σώμα. 


Για την εσωτερική μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος (Τι), το λιγότερο 2 σημεία μέτρησης 
























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


30151 


θερμοκρασίας πρέπει να τοποθετούνται εσωτερικά του σώματος με μεγίστη απόσταση 50 οτη από 
το μπροστινό τοίχωμα, 50 οτη από το πίσω τοίχωμα, σε ύψος το ελάχιστο 15 οτη και το μέγιστο 
50 ΟΠ 1 πάνω από το δάπεδο. 

Για την εξωτερική μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος (Τε), το λιγότερο 2 σημεία μέτρησης 
θερμοκρασίας πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση όχι μικρότερη από 10 ετη από το εξωτερικό 
τοίχωμα του σώματος και όχι μικρότερη από 20 επί από την εισαγωγή του αέρα της μονάδας 
συμπύκνωσης. 

Η τελική τιμή πρέπει να είναι από το πιο θερμό σημείο εσωτερικά του σώματος και το πιο ψυχρό 
σημείο εξωτερικά. 


6.5 Διατάξεις κοινές για ψυχόμενο, μηχανικά ψυχόμενο και θερμαινόμενο εξοπλισμό 

(ί) Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι αποδεκτά, ο ψυχόμενος, ο μηχανικά ψυχόμενος ή 
θερμαινόμενος εξοπλισμός επιτρέπεται να διατηρηθεί σε λειτουργία στην αρχική του 
κλάση, μόνο εάν περάσει επιτυχώς σε σταθμό ελέγχου τις δοκιμές που περιγράφονται στις 
παραγράφους 3.1, 3.2 και 3.3 του παρόντος προσαρτήματος. Επιτρέπεται δε στην συνέχεια 
να διατηρείται σε χρήση στην αρχική του κλάση για περαιτέρω χρονικό διάστημα έξι ετών. 

(ίί) Εάν ο εξοπλισμός συνίσταται από μονάδες εν σειρά παραγόμενου ψυχόμενου, μηχανικά 
ψυχόμενου ή θερμαινόμενου εξοπλισμού συγκεκριμένου τύπου που πληροί τις 
προϋποθέσεις του προσαρτήματος, 1, παραγράφου 6, του παρόντος παραρτήματος και 
ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη, τότε πέραν μιας επιθεώρησης των θερμικών συσκευών για να 
διασφαλισθεί ότι η γενική τους κατάσταση φαίνεται να είναι ικανοποιητική, η 
αποτελεσματικότητα των ψυκτικών ή θερμικών συσκευών τουλάχιστον 1% του αριθμού 
των μονάδων, δύναται να προσδιορισθεί σε σταθμό ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 3.1, 3.2 και 3.3 του παρόντος προσαρτήματος. Εάν τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων και του προσδιορισμού της απόδοσης είναι αποδεκτά, όλος ο υπό κρίση 
εξοπλισμός επιτρέπεται να διατηρηθεί σε χρήση στην αρχική του κλάση για περαιτέρω 
περίοδο έξι ετών. 


7. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Έκθεση ελέγχου του τύπου για τον δοκιμαζόμενο εξοπλισμό πρέπει να καταρτίζεται για κάθε 
δοκιμή σύμφωνα με το ένα ή το άλλο από τα μοντέλα 1 έως 10 όπως παρακάτω. 
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8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΑΑΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΥ ΠΟΑΑΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


8.1 Ορισμοί 


&) Εξοπλισμός πολλών διαμερισμάτων : Εξοπλισμός με δυο ή περισσότερα μονωμένα 
διαμερίσματα για διατήρηση μιας διαφορετικής θερμοκρασίας σε κάθε διαμέρισμα. 

ό) Μηχανική μονάδα ψύξης πολλών θερμοκρασιών : Μηχανική μονάδα ψύξης με συμπιεστή 
και κοινό στόμιο αναρρόφησης, συμπυκνωτή και δυο ή περισσότερους εξατμιστές που 
έχουν τεθεί σε διαφορετικές θερμοκρασίες στα διάφορα διαμερίσματα του εξοπλισμού 
πολλών διαμερισμάτων. 

ο) Μονάδα κεντρικού υπολογιστή : Μονάδα ψύξης με ή χωρίς έναν αναπόσπαστο εξατμιστή. 

ά) Διαμέρισμα χωρίς κλιματισμό : ένα διαμέρισμα που θεωρείται ότι δεν έχει κανένα 

εξατμιστή ή για το οποίο ο εξατμιστής είναι ανενεργός για τους σκοπούς των υπολογισμών 
καθορισμού διαστάσεων και πιστοποίησης. 

ε) Λειτουργία πολλών θερμοκρασιών : Λειτουργία μιας μηχανικής μονάδας ψύξης πολλών 
θερμοκρασιών με δυο ή περισσότερους εξατμιστές που λειτουργούν σε διαφορετικές 
θερμοκρασίες σε εξοπλισμό πολλών διαμερισμάτων. 

ί) Ονομαστική δυναμικότητα ψύξης : Μέγιστη δυναμικότητα ψύξης της μονάδας ψύξης σε 
λειτουργία μιας θερμοκρασίας (τηοηο-ΐειηρεΓαΐυΓε) με δυο ή τρεις εξατμιστές που 
λειτουργούν ταυτόχρονα στην ίδια θερμοκρασία. 

§) Ατομική δυναμικότητα ψύξης (Ρίηά-εναρ) : Η μέγιστη δυναμικότητα ψύξης κάθε εξατμιστή 
σε ατομική λειτουργία με τη μονάδα κεντρικού υπολογιστή. 

ύ) Αποτελεσματική δυναμικότητα ψύξης (Ρεί'ί'-ίτοζεη-εναρ): Η δυναμικότητα ψύξης που είναι 
διαθέσιμη στον εξατμιστή χαμηλότερης θερμοκρασίας όταν δυο ή περισσότεροι εξατμιστές 
λειτουργούν έκαστος με τρόπο πολλών θερμοκρασιών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
8.3.5. 

8.2 Διαδικασία δοκιμής για μηχανικές μονάδες ψύξης πολλών θερμοκρασιών 

8.2.1 Γενική Διαδικασία 

Η διαδικασία δοκιμής θα είναι όπως καθορίζεται στην ενότητα 4 αυτού του προσαρτήματος. 

Η μονάδα κεντρικού υπολογιστή θα δοκιμάζεται σε συνδυασμό με διάφορους εξατμιστές. Κάθε 
εξατμιστής θα δοκιμάζεται σε ένα διαφορετικό θερμιδόμετρο, αν είναι εφαρμοστέο. 

Η ονομαστική δυναμικότητα ψύξης της μονάδας κεντρικού υπολογιστή σε λειτουργία μιας 
θερμοκρασίας (τηοηο-ΙεηιρεΓαΙυΓε) όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.2.2, θα μετράται με ένα 
μοναδικό συνδυασμό δυο ή τριών εξατμιστών περιλαμβανομένου του μικρότερου και του 
μεγαλύτερου. 

Η ατομική δυναμικότητα ψύξης θα μετράται για όλους τους εξατμιστές, έκαστος σε λειτουργία μιας 
θερμοκρασίας με τη μονάδα του κεντρικού υπολογιστή, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.2.3. 
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Αυτή η δοκιμή θα διεξαχθεί με δυο ή τρεις εξατμιστές περιλαμβανόμενου του μικρότερου, του 
μεγαλύτερου και, αν είναι αναγκαίο, ενός εξατμιστή μεσαίου μεγέθους. 

Αν η μονάδα πολλών θερμοκρασιών μπορεί να λειτουργήσει με περισσότερους από δυο 
εξατμιστές : 

- Η μονάδα κεντρικού υπολογιστή θα δοκιμάζεται με ένα συνδυασμό τριών εξατμιστών : του 
μικρότερου, του μεγαλύτερου και ενός μεσαίου μεγέθους εξατμιστή. 

- Επιπλέον, με απαίτηση του κατασκευαστή, η μονάδα κεντρικού υπολογιστή μπορεί να 
δοκιμαστεί προαιρετικά με ένα συνδυασμό δυο εξατμιστών : του μεγαλύτερου και του 
μικρότερου. 

Οι δοκιμές γίνονται σε ανεξάρτητη κατάσταση λειτουργίας και ετοιμότητα. 

8.2.2 ΙΊροσδιορισιιός της ονοιιαστικής δυναμικότητας ψύξης της ιιονάδας κεντρικού υπολογιστή 

Η ονομαστική δυναμικότητα ψύξης της μονάδας του κεντρικού υπολογιστή σε λειτουργία μονής 
θερμοκρασίας θα μετράται με έναν μοναδικό συνδυασμό δυο ή τριών εξατμιστών που λειτουργούν 
ταυτόχρονα στην ίδια θερμοκρασία. Αυτή η δοκιμή θα διεξαχθεί σε - 20 °€ και σε 0 °€. 

Η θερμοκρασία εισόδου του αέρα της μονάδας του κεντρικού υπολογιστή θα είναι +30 °€. 

Η ονομαστική δυναμικότητα ψύξης στους -10 °€ θα υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή από τις 
δυναμικότητες σε -20 °€ και σε 0 °€. 


8.2.3 ΙΊροσδιορισιιός της ατομικής δυναμικότητας ψύξης κάθε εξατμιστή . 

Η ατομική δυναμικότητα ψύξης κάθε εξατμιστή θα μετράται σε λειτουργία σόλο με τη μονάδα του 
κεντρικού υπολογιστή. Η δοκιμή θα διεξαχθεί σε -20 °€ και σε 0 °0. 

Η θερμοκρασία εισόδου του αέρα της μονάδας ψύξης θα είναι +30 °€. 

Η ατομική δυναμικότητα ψύξης στους -10 °€ θα υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή από τις 
δυναμικότητες στους 0 και στους -20 °0. 


8.2.4 Δοκιιιή των υπολειπόιιενων αποτελεσιιατικών δυναμικοτήτων ψύξης ενός συνόλου εξατιιιστών σε 

λειτουργία πολλών θεριιοκρασιών σε ένα φορτίο θεριιότητας αναφοράς 

Η εναπομένουσα αποτελεσματική δυναμικότητα ψύξης θα μετράται για κάθε ελεγχόμενο εξατμιστή 
στους -20 °€ με τον άλλον (-ους) εξατμιστή (-ές) που λειτουργούν υπό έλεγχο μιας συσκευής 
θερμοστάτη ρυθμισμένης στους 0 “€ με ένα φορτίο θερμότητας αναφοράς 20% της ατομικής 
δυναμικότητας ψύξης στους -20 του υπό εξέταση εξατμιστή. Η θερμοκρασία εισόδου του αέρα 
της μονάδας του κεντρικού υπολογιστή θα είναι +30 °0. 

Για μονάδες ψύξης πολλαπλών θερμοκρασιών με περισσότερους από έναν συμπιεστές όπως 
σειριακά συστήματα ή μονάδες με συστήματα συμπίεσης δυο σταδίων, όπου οι δυναμικότητες 
ψύξης μπορεί να διατηρηθούν ταυτόχρονα στα κατεψυγμένα και παγωμένα διαμερίσματα, η 
μέτρηση της αποτελεσματικής δυναμικότητας ψύξης θα γίνεται σε ένα πρόσθετο φορτίο 
θερμότητας. 
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8.3 Καθορισμός διαστάσεων και πιστοποίηση κατεψυγμένου εξοπλισμού πολλών θερμοκρασιών 

8.3.1 Γενική Διαδικασία 

Η ζήτηση δυναμικότητας ψύξης εξοπλισμού πολλών θερμοκρασιών θα βασίζεται επί της ζήτησης 
δυναμικότητας ψύξης του εξοπλισμού μιας θερμοκρασίας όπως ορίζεται στο προσάρτημα. 

Για εξοπλισμό πολλών διαμερισμάτων, ένας συντελεστής Κ μικρότερος από ή ίσος με 0.40 λΥ/ηι^.Κ 
για το εξωτερικό σώμα ως σύνολο θα εγκρίνεται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 2 ως 2.2 αυτού 
του προσαρτήματος. 

Οι δυνατότητες μόνωσης του εξωτερικού σώματος θα υπολογίζονται με τη χρησιμοποίηση του 
συντελεστή Κ του σώματος που εγκρίθηκε σύμφωνα με αυτήν τη Συμφωνία. Οι δυνατότητες 
μόνωσης των εσωτερικών διαχωριστικών τοιχωμάτων θα υπολογίζονται με τη χρησιμοποίηση των 
συντελεστών Κ στον πίνακα της παραγράφου 8.3.7. 

Για την έκδοση ενός πιστοποιητικού ΑΡΤ : 

- Η ονομαστική δυναμικότητα ψύξης της μονάδας ψύξης πολλών θερμοκρασιών θα είναι 
τουλάχιστον ίση με την απώλεια θερμότητας μέσω των εσωτερικών διαχωριστικών 
τοιχωμάτων και των τοιχωμάτων του εξωτερικού σώματος του εξοπλισμού ως ένα σύνολο 
πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή 1.75 όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.2.6 αυτού του 
προσαρτήματος. 

Σε κάθε τμήμα, η υπολογιζόμενη εναπομένουσα δυναμικότητα ψύξης στη χαμηλότερη 
θερμοκρασία κάθε εξατμιστή σε λειτουργία πολλών θερμοκρασιών θα είναι μεγαλύτερη από 
ή ίση με τη μέγιστη ζήτηση ψύξης του διαμερίσματος στις πιο δυσμενείς συνθήκες, όπως 
καθορίζεται στις παραγράφους 8.3.5 και 8.3.6, πολλαπλασιαζόμενη με το συντελεστή 1.75 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.2.6 αυτού του προσαρτήματος. 


8.3.2 Συιιιιόρφωση ολοκλήρου του σώιιατος 

Το εξωτερικό σώμα θα έχει μια αξία Κ < 0.40 ’\ν/ηι^.Κ. 

Η εσωτερική επιφάνεια του σώματος δεν θα ποικίλει περισσότερο από 20%. 

Ο εξοπλισμός θα συμμορφώνεται με : 

Ρηοηιώ1> 1-75 * Κμυ * δΐ,οϋγ * ΔΤ 

Όπου : 

Ρηοιηϊιιΐ είναι η ονομαστική δυναμικότητα ψύξης στη μονάδα ψύξης πολλών θερμοκρασιών, 

Κι,οϋγ είναι η τιμή Κ του εξωτερικού σώματος 

δΐ)θίΐγ είναι η εσωτερική επιφάνεια ολοκλήρου του σώματος 

ΔΤ είναι η διαφορά στη θερμοκρασία μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού σώματος. 
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8.3.3 Προσδιορισμός της ζήτησης ψύξης παγωμένων εζατμίστών 

Με τα διαχωριστικά τοιχώματα σε δεδομένη θέση, η ζήτηση δυναμικότητας ψύξης κάθε 
παγωμένου εξατμιστή υπολογίζεται ως ακολούθως : 


- ϋ1ιϊ1ΐ€(3 (Ιειη&ηά 


= (δ. 


οΐιϊίΐεά-οοηιρ 


-Σ8, 


ιΐι) * Κ^ο<!γ * ΔΤ, 


ί+Σ(δ, 


Κη 


ΑΤ,ηΟ 


Όπου : 


Κι,οίΐ^/ είναι η τιμή Κ που δίδεται από μια έκθεση δοκιμής ΑΡΤ για το εξωτερικό σώμα, 

8οΐιϊΐΐ6(ΐ-οοηιρ είναι η επιφάνεια του παγωμένου διαμερίσματος για τις δεδομένες θέσεις των 
διαχωριστικών τοιχωμάτων, 

8ΐ)ϋΐΐί είναι οι επιφάνειες των διαχωριστικών τοιχωμάτων 

Κι,ϋΐκ είναι οι τιμές Κ των διαχωριστικών τοιχωμάτων που δίδονται από τον πίνακα στην 
παράγραφο 8.3.7, 

ΑΤεχΐ είναι η διαφορά στις θερμοκρασίες μεταξύ του παγωμένου διαμερίσματος και των +30 
°0 έξω από το σώμα, 

ΔΤίηΐ είναι η διαφορά στις θερμοκρασίες μεταξύ του παγωμένου διαμερίσματος και άλλων 
διαμερισμάτων. Για μη κλιματιζόμενα διαμερίσματα μια θερμοκρασία +20 °€ θα 
χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς. 


8.3.4 Προσδιορισιιός της ζήτησης ψύξης κατεψυγιιένων διαιιερισιιάτων 


Με τα διαχωριστικά τοιχώματα σε δεδομένες θέσεις η ζήτηση δυναμικότητας ψύξης κάθε 
κατεψυγμένου διαμερίσματος υπολογίζεται ως ακολούθως : 


ίΓοζεη (Ι6ηΐ3η(3 


= (δ 


ίΓοζεη-οοηιρ 


Σδΐ,πΙΐ) * Κι,οάγ * ΔΤεχΐ+ Σ(8ι,ι,11ί * Κωΐί * ΔΤίηΐ) 


Όπου : 


Κ|,ο(ΐ>, είναι η τιμή Κ που δίδεται από μια έκθεση δοκιμής ΑΡΤ για το εξωτερικό σώμα, 

δ&οζεη-οοιηρ είναι η επιψάνεια του κατεψυγμένου διαμερίσματος για τις δεδομένες θέσεις των 
διαχωριστικών τοιχωμάτων, 

8ΐ)ϋΐΐί είναι οι επιφάνειες των διαχωριστικών τοιχωμάτων 

Κ|,ϋΐΐ( είναι οι τιμές Κ των διαχωριστικών τοιχωμάτων που δίδονται από τον πίνακα στην 
παράγραφο 8.3.7, 

ΔΤεχΐ είναι η διαφορά στις θερμοκρασίες μεταξύ του κατεψυγμένου διαμερίσματος και των 
+30 “€ έξω από το σώμα, 

ΔΤίη, είναι η διαφορά στις θερμοκρασίες μεταξύ του κατεψυγμένου διαμερίσματος και άλλων 
διαμερισμάτων. Για μονωμένα διαμερίσματα μια θερμοκρασία +20 °€ θα χρησιμοποιείται 
για υπολογισμούς. 
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8.3.5 Προσδίορνσαός της αποτελεσαατνκής δυναιχίκότητας ψύξης κατεψυγιχένων εζατίίίστών 


Η αποτελεσματική δυναμικότητα ψύξης, σε δεδομένες θέσεις των διαχωριστικών τοιχωμάτων, 
υπολογίζεται ως ακολούθως : 

ΡείΊ-ίΐΌζεη-εναρ ΡίιΐίΙ-ήΌζεη-εναρ [1“ ^ (ΡείΙ-εΙιϊΙΙείΙ-ενΒρ/ Ρϊηά-εΙιϊΙΙείΙ-ενΒρ)] 


Όπου : 

ΡεΓί-&οζεη-ενίΐρ είναι η αποτελεσματική δυναμικότητα ψύξης του κατεψυγμένου εξατμιστή με μια 
δεδομένη διαμόρφωση 

Ρϊηίΐ-&οζεη-ενίΐρ είναι η ατομική δυναμικότητα ψύξης του κατεψυγμένου εξατμιστή σε - 20 °€ 

ΡεΓί-εΗϊΐΐεά-ενίΐρ είναι η αποτελεσματική δυναμικότητα ψύξης κάθε παγωμένου εξατμιστή στη 
δεδομένη διαμόρφωση όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.3.6, 

Ρϊηίΐ-εωιΐείΐ-ενΒρ είναι η ατομική δυναμικότητα ψύξης στους -20 °€ για κάθε παγωμένο εξατμιστή. 

Αυτή η μέθοδος υπολογισμού εγκρίνεται μόνο για μηχανικές μονάδες ψύξης πολλών 
θερμοκρασιών με ένα μοναδικό συμπιεστή ενός σταδίου. Για μονάδες ψύξης πολλών 
θερμοκρασιών με περισσότερους από ένα συμπιεστές όπως αλυσιδωτά συστήματα ή μονάδες με 
συστήματα συμπιεστών δυο σταδίων, όπου οι δυναμικότητες ψύξης μπορεί να διατηρηθούν 
ταυτόχρονα στα κατεψυγμένα και τα παγωμένα διαμερίσματα, αυτή η μέθοδος υπολογισμού δεν 
θα χρησιμοποιείται, επειδή θα οδηγήσει σε μια υποεκτίμηση των αποτελεσματικών 
δυναμικοτήτων ψύξης. Για αυτόν τον εξοπλισμό, οι αποτελεσματικές δυναμικότητες ψύξης θα 
παρεμβάλλονται μεταξύ των αποτελεσματικών δυναμικοτήτων ψύξης που μετρώνται με δυο 
διαφορετικά φορτία θερμότητας που δίδονται στις εκθέσεις δοκιμών όπως καθορίζονται στην 
παράγραφο 8.2.4. 


8.3.6 Δήλωση Συιιαόριρωσης 


Ο εξοπλισμός δηλώνεται σε συμμόρφωση με λειτουργία πολλών θερμοκρασιών αν, για κάθε θέση 
των διαχωριστικών τοιχωμάτων, και κάθε διανομή θερμοκρασίας στα διαμερίσματα: 

ΡεΓΓ-ίτοζεη-εν&ρ ^ 1.75 * Ρίτοζεη ίΙείΉεηιΙ 

Ρ > 1 7^ * Ρ 

6ί'ί'-ς1ιϊ1ΐ6(1-6ν3ρ 1 · / -^ Γ ο)ΐ!ΐΐ6(1 (1ειη&η(1 

Όπου : 

ΡεΓί-&οζεη-ενίΐρ είναι η αποτελεσματική δυναμικότητα ψύξης του εξεταζόμενου κατεψυγμένου 
εξατμιστή στη θερμοκρασία κατηγορίας του διαμερίσματος στη δεδομένη διαμόρφωση, 

ΡεΓΓ-εΐιϊΐΐεά-εναρ είναι η αποτελεσματική δυναμικότητα ψύξης του εξεταζόμενου παγωμένου 
εξατμιστή στη θερμοκρασία κατηγορίας του διαμερίσματος στη δεδομένη διαμόρφωση, 

Ρ&οζεη (ΐειηεικί είναι η ζήτηση ψύξης του εξεταζόμενου διαμερίσματος στη θερμοκρασία 
κατηγορίας του διαμερίσματος στη δεδομένη διαμόρφωση όπως υπολογίζεται σύμφωνα με 
την 8.3.4, 


Ρςΐιϊΐΐείΐ άοηΐϋηά είναι η ζήτηση ψύξης του εξεταζόμενου διαμερίσματος στη θερμοκρασία 
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κατηγορίας του διαμερίσματος στη δεδομένη διαμόρφωση όπως υπολογίζεται σύμφωνα με 
την 8.3.3. 

Θα θεωρείται ότι όλες οι θέσεις των διαχωριστικών τοιχωμάτων έχουν διαστασιοποιηθεί αν οι 
θέσεις των τοιχωμάτων από τα μικρότερα ως τα μεγαλύτερα μεγέθη διαμερισμάτων ελέγχονται με 
επαναληπτικές μεθόδους με τις οποίες καμία αλλαγή βαθμίδας εισόδου στην περιοχή της 
επιφάνειας δεν θα είναι μεγαλύτερη από 20%. 


8.3.7 Εσωτερικά διαγωριστικά τοιγώιιατα 


Οι θερμικές απώλειες μέσω των εσωτερικών διαχωριστικών τοιχωμάτων θα υπολογίζονται με τη 
χρησιμοποίηση των συντελεστών Κ στον ακόλουθο πίνακα. 



Συντελεστής Κ - 
Σταθερό 

[^V/η1^Κ] 

Μεταφερόμενο 

Ελάχιστο πάχος 
αφρού σε (πυη) 

Διαμήκης - δάπεδο αΐυ 

2.0 

3.0 

25 

Διαμήκης - δάπεδο ΟΚΡ 

1.5 

2.0 

25 

Εγκάρσιος - δάπεδο αΐυ 

2.0 

3.2 

40 

Εγκάρσιος - δάπεδο ΟΚΡ 

1.5 

2.6 

40 


Οι συντελεστές Κ των κινητών διαχωριστικών τοιχωμάτων περιλαμβάνουν ένα όριο ασφαλείας 
για συγκεκριμένη γήρανση και αναπόφευκτες θερμικές διαρροές. 

Για συγκεκριμένα σχέδια με επιπρόσθετη μεταφορά θερμότητας που προκαλείται από πρόσθετες 
θερμικές γέφυρες σε σύγκριση με ένα τυπικό σχέδιο, ο συντελεστής χωρίσματος Κ θα αυξάνεται. 


8.3.8 Οι απαιτήσεις της ενότητας 8 δεν θα εφαρμόζονται σε εξοπλισμό που παρήχθη πριν από την 
έναρξη ισχύος των απαιτήσεων και έχει υποστεί ισοδύναμες δοκιμές ως εξοπλισμός πολλών 
θερμοκρασιών. Εξοπλισμός που παρήχθη πριν από την έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου 
μπορεί να λειτουργεί σε διεθνή μεταφορά αλλά μπορεί να μεταφέρεται μόνο από μια χώρα σε 
άλλη με τη συμφωνία των αρμόδιων αρχών της ενδιαφερόμενης χώρας. 







30158 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΙΑ 

Έκθεση ελέγχου 

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας για τις Διεθνείς Μεταφορές Ευπαθών Τροφίμων και 
για τον Εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις Μεταφορές (ΑΤΡ). 

Έκθεση ελέγχου αριθμ. 


Τμήμα 1 

Προδιαγραφές του εξοπλισμού (εξοπλισμού άλλου εκτός των δεξαμενών για την μεταφορά υγρών 
τροφίμων) 

Εγκεκριμένος σταθμός ελέγχου/εμπειρογνώμονας- 

Όνομα. 

Διεύθυνση. 

Τύπος εξοπλισμού: - 

Μάρκα.Αριθμός κυκλοφορίας.Αριθμός σειράς. 

Ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε χρήση. 

Απόβαρο -.]ί§. Ικανότητα μεταφοράς - . 

Σώμα: 

Μάρκα και τύπος . Αριθμός αναγνωρίσεως 

Κατασκευάστηκε από. 

Την κυριότητα ή εκμετάλλευση έχει. 

Υπεβλήθη από. 

Ημερομηνία κατασκευής. 

Κύριες διαστάσεις: 

Εξωτερικά: μήκος. τη., πλάτος. τη., ύψος 

Εσωτερικά: μήκος. τη., πλάτος. τη., ύψος 

Ολικό εμβαδόν δαπέδου σώματος. 

Ωφέλιμος εσωτερικός όγκος του σώματος. 

Ολικό εμβαδόν εσωτερικής επιφάνειας δί σώματος. 

Ολικό εμβαδόν εξωτερικής επιφάνειας 8^ σώματος. 

Μέσο εμβαδόν επιφάνειας: δ = ν/^ί * . 

Προδιαγραφές των τοιχωμάτων του σώματος: - 

Οροφή . 

Δάπεδο . 

Πλευρές. 

Κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες σώματος: - 


.Γη. 

..πι. 

.ηι^ 

,.ηι' 

,.πι' 

,ηι' 

.ηι^ 
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Αριθμός, 

θέσεις 

και διαστάσεις 

Εξαρτήματα - . 

) θυρών. 

) οπών αερισμού. 

) θυρίδων φόρτωσης πάγου. 


Συντελεστής Κ =. 


.'\ν/ηι^Κ 


- Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο (εμπειρογνώμονες μόνο στην περίπτωση ελέγχων που διεξάγονται 
σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 2, παραγράφους 29 ή 49 της ΑΤΡ). 

- Σιδηροδρομικό όχημα, φορτηγό αυτοκίνητο, ρυμουλκούμενο όχημα, ημιρυμουλκούμενο όχημα, 
εμπορευματοκιβώτιο κ.λπ. 

- Δηλώστε την πηγή των πληροφοριών 

- Είδος και πάχος των υλικών που συνιστούν τα τοιχώματα του σώματος, από το εσωτερικό στο εξωτερικό, 
τρόπος κατασκευής κ.λπ. 

- Εάν υπάρχουν επιφανειακές ανωμαλίες, δείξτε πώς προσδιορίσθηκαν το 8ί και το δε. 

- Δοκοί αναρτήσεως κρέατος, ανεμιστήρες ίΐεΐίηετ κ.λπ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 1Β 

Έκθεση ελέγχου 

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας για τις Διεθνείς Μεταφορές Ευπαθών Τροφίμων και 
για τον Εξοπλισμό που θα Χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις Μεταφορές (ΑΤΡ). 

Έκθεση ελέγχου αριθμ. 


Τμήμα 1 

Προδιαγραφές των δεξαμενών για την μεταφορά υγρών τροφίμων 


Εγκεκριμένος σταθμός ελέγχου/εμπειρογνώμονας- 

Όνομα. 

Διεύθυνση. 

Τύπος δεξαμενής: - 

Μάρκα.Αριθμός κυκλοφορίας. Αριθμός σειράς 

Ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε χρήση. 


Απόβαρο -.Ικανότητα μεταφοράς-. 

Δεξαμενή: 

Μάρκα και τύπος.Αριθμός αναγνωρίσεως. 

Κατασκευάστηκε από. 

Την κυριότητα ή εκμετάλλευση έχει. 

Υπεβλήθη από. 

Ημερομηνία κατασκευής. 

Κύριες διαστάσεις: 

Εξωτερικά: μήκος κυλίνδρου.τη., 

κύριος άξονας.ηι., δευτερεύων άξονας.τη. 

Εσωτερικά: μήκος κυλίνδρου.τη., 

κύριος άξονας.ηι., δευτερεύων άξονας.τη. 

Ωφέλιμος εσωτερικός όγκος . 

Εσωτερικός όγκος κάθε διαμερίσματος. 

Ολικό εμβαδόν εσωτερικής επιφάνειας 8ί δεξαμενής. 

Εμβαδόν εσωτερικής επιφάνειας κάθε διαμερίσματος δϋ. δί 2 . 

Ολικό εμβαδόν εξωτερικής επιφάνειας δ<; δεξαμενής. 

Μέσο εμβαδόν επιφάνειας δεξαμενής : 8 = -^/^ί * . 

Προδιαγραφές των τοιχωμάτων της δεξαμενής: - 
Κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες δεξαμενής: - 


.πι 


τη 


τη 


ηι 


τη 


.ηι 
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Αριθμός, διαστάσεις και περιγραφή των ανθρωποθυρίδων 


Περιγραφή των καλυμμάτων των ανθρωποθυρίδων 


Αριθμός, διαστάσεις και περιγραφή των σωλήνων εξαγωγής 


Εξαρτήματα 


- Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο (εμπειρογνώμονες μόνο στην περίπτωση ελέγχων που διεξάγονται 
σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 2, παραγράφους 29 ή 49 της ΑΤΡ). 

- Σιδηροδρομικό όχημα, φορτηγό αυτοκίνητο, ρυμουλκούμενο όχημα, ημιρυμουλκούμενο όχημα, 
εμπορευματοκιβώτιο κλπ. 

- Δηλώστε την πηγή των πληροφοριών 

- Είδος και πάχος των υλικών που συνιστούν τα τοιχώματα της δεξαμενής, από το εσωτερικό στο 
εξωτερικό, τρόπος κατασκευής κλπ. 

- Εάν υπάρχουν επιφανειακές ανωμαλίες, δείξτε πώς προσδιορίσθηκαν το δί και το δβ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 2Α 

Τμήμα 2 

Μέτρηση, σύμφωνα με την ΑΤΡ παράρτημα 1, προσάρτημα 2, υποενότητα 2.1, του ολικού συντελεστή 
θερμοπερατότητας εξοπλισμού άλλου εκτός δεξαμενών υγρών τροφίμων. 


Μέθοδος ελέγχου: εσωτερική ψύξη/εσωτερική θέρμανση - 

Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των θυρών του εξοπλισμού και άλλων ανοιγμάτων: 

Μέσοι όροι που προέκυψαν για.ώρες συνεχούς λειτουργίας 

(από.α.πι./ρ.ηι. έως.α.ηι./ρ.ηι.): 

(α) Μέση εξωτερική θερμοκρασία σώματος: Τε =.±.Κ 

(β) Μέση εσωτερική θερμοκρασία σώματος: Τι =.°€ ±.Κ 

(γ) Μέση θερμοκρασιακή διαφορά που επιτεύχθηκε: ΔΤ =.Κ 


Μέγιστο εύρος θερμοκρασίας: 

Εξωτερικά του σώματος .Κ 

Εσωτερικά του σώματος.Κ 


Τ ~^Τ ■ 

Μέση θερμοκρασία των τοιχωμάτων του σώματος ——- .°€ 

Θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας - .°€ 

Σημείο δρόσου του αέρα εξωτερικά του σώματος κατά τη συνεχή λειτουργία^^ 
.“€±.Κ 


Συνολική διάρκεια της δοκιμής. 

Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας. 

Ισχύς που αναλώθηκε στους εναλλάκτες: λΥι,. 

Ισχύς που απορροφήθηκε από τους ανεμιστήρες: ’\ν 2 . 

Ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας που υπολογίζεται με τον τύπο: 


Δοκιμή εσωτερικής ψύξης - Κ - 
Δοκιμή εσωτερικής θέρμανσης - 




κ = 


λΥ/ηι^Κ 


..ύ 

..ύ 

.λΥ 

ΛΥ 


Μέγιστο σφάλμα μέτρησης με την χρησιμοποιούμενη δοκιμή.% 

Παρατηρήσεις:-. 


(Να συμπληρωθεί μόνο εάν ο εξοπλισμός δεν έχει θερμικές συσκευές:) 
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Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, που ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
με το διακριτικό σήμα ΙΝ/ΙΚ-ξ 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήματος 
1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 6(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος Ελέγχων 


- Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο. 

- Για έλεγχο με εσωτερική ψύξη μόνο. 

- Εάν το σώμα δεν είναι παραλληλεπίπεδο, καθορίστε τα σημεία στα οποία μετρήθηκαν οι εσωτερικές και 
εξωτερικές θερμοκρασίες. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 2Β 

Τμήμα 2 

Μέτρηση, σύμφωνα με την ΑΤΡ παράρτημα 1, προσάρτημα 2, υποενότητα 2.2, του ολικού συντελεστή 

θερμοπερατότητας δεξαμενών υγρών τροφίμων. 


Μέθοδος ελέγχου: εσωτερική θέρμανση 

Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των ανοιγμάτων του εξοπλισμού:. 

Μέσες τιμές που προέκυψαν για.ώρες συνεχούς λειτουργίας 

(από.α.πι./ρ.πι. έως.&.πι./ρ.πι.).: 

(α) Μέση εξωτερική θερμοκρασία της δεξαμενής: Τ6=.°€ ± . 

(β) Μέση εσωτερική θερμοκρασία της δεξαμενής: 

Σ ^ ·Τ 

_ ιη ιη I 

ιη 

(γ) Μέση θερμοκρασιακή διαφορά που επιτεύχθηκε: ΔΤ = . 


Μέγιστο εύρος θερμοκρασίας: 

Εντός της δεξαμενής.Κ 

Εντός κάθε διαμερίσματος .Κ 

Εκτός της δεξαμενής.Κ 

Μέση θερμοκρασία των τοιχωμάτων της δεξαμενής .°0 

Συνολική διάρκεια της δοκιμής.ύ 

Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας.ύ 

Ενέργεια που αναλώθηκε στους εναλλάκτες: Ψι . Ψ 

Ενέργεια που απορροφήθηκε από τους ανεμιστήρες: ^2 . 


Ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας που υπολογίζεται με τον τύπο: 

^ Ψ, + ΐν^ 

Κ=.’\ν/ηι^Κ 


Μέγιστο σφάλμα μέτρησης με την χρησιμοποιούμενη δοκιμή.% 

Παρατηρήσεις: -. 


(Να συμπληρωθεί μόνο εάν ο εξοπλισμός δεν έχει θερμικές συσκευές:) 

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΔΤΡ, που ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
με το διακριτικό σήμα ΙΝ/ΙΚ -. 

























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


30165 


Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήματος 
1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 6(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 


- Εάν η δεξαμενή δεν είναι παραλληλεπίπεδη, καθορίστε τα σημεία στα οποία μετρήθηκαν οι εξωτερικές 
και εσωτερικές θερμοκρασίες. 

- Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 3 


Τμήμα 2 

Έλεγχος από ειδικό εμπειρογνώμονα της μονωτικής ικανότητας εξοπλισμού σε χρήση , σύμφωνα με την 

ΑΤΡ παράρτημα 1, προσάρτημα 2, ενότητα 5 


Ο έλεγχος βασίσθηκε στην υπ’ αριθμ.έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 

εκδοθείσα από εμπειρογνώμονα εγκεκριμένου σταθμού ελέγχου (όνομα και διεύθυνση) 


Κατάσταση όταν ελέγχθηκε: 

Οροφή. 

Πλαϊνά τοιχώματα. 

Πρόσθια τοιχώματα. 

Τοιχώματα βάθους. 

Δάπεδο. 

Πόρτες και ανοίγματα. 

Στεγανοποιήσεις. 

Οπές αποστράγγισης καθαρισμού 
Αεροστεγανότητα. 


Συντελεστής Κ του εξοπλισμού όταν ήταν καινούργιος (όπως εμφανίζεται στην προηγούμενη έκθεση 
δοκιμής) 

.’\ν/ηι^Κ 


Παρατηρήσεις: 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου , ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως τριών 
ετών, με το διακριτικό σήμα ΙΝ/ΙΚ 1/. 

Υπεγράφη στ. 

Ημερομηνία:. . 


Υπεύθυνος ελέγχων 


- Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο . 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 4Α 


Τμήμα 3 

Προσδιορισμός της αποδοτικότητας των ψυκτικών συσκευών ψυχόμενου εξοπλισμού που χρησιμοποιούν 
πάγο ή ξηρό πάγο, από έναν εγκεκριμένο σταθμό ελέγχου, σύμφωνα με την ΑΤΡ παράρτημα 1, προσάρτημα 
2, υποενότητα 3.1, εκτός της 3.1.3(β) και 3.1.3(γ). 


Ψυκτική συσκευή: 

Περιγραφή της ψυκτικής συσκευής. 

Είδος ψυκτικού μέσου. 

Ονομαστική ικανότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου που καθορίζει ο 
κατασκευαστής.]ί§. 

Πραγματική πλήρωση ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιείται για την 

δοκιμή.]ί§. 


Κίνηση ανεξάρτητη/εξαρτημένη/με λειτουργία από δίκτυο - 
Ψυκτική συσκευή αφαιρούμενη/μη αφαιρούμενη — 

Κατασκευαστής. 

Τύπος, αριθμός σειράς . 

Έτος κατασκευής . 

Συσκευή πλήρωσης (περιγραφή, που βρίσκεται· 

να επισυναφθεί σχέδιο, εάν χρειάζεται) . 

Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 

Περιγραφή(αριθμός συσκευών, κ.λπ.) . 

Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων.’\ν 

Παροχή.ηι^/1ι 

Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή.ηι^, μήκος.πι 

Πλέγμα εισαγωγής αέρα· περιγραφή-. 


- Απαλείψατε εάν δεν ισχύει. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αυτόματες συσκευές. 

Μέσες θερμοκρασίες στην αρχή της δοκιμής: 

Εσωτερική. “€ ±. 

Εξωτερική. “€ ±. 

Σημείο δρόσου στον θάλαμο δοκιμής. “€ ± 


Ισχύς του συστήματος εσωτερικής θέρμανσης. 

Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των θυρών και των άλλων ανοιγμάτων του εξοπλισμού 


Κ 

Κ 

.Κ 


Καταγραφή των μέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερμοκρασιών του σώματος και/ή 
καμπύλη που δείχνει την μεταβολή αυτών των θερμοκρασιών σε συνάρτηση με το χρόνο 


Παρατηρήσεις: 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
με το διακριτικό σήμα. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήματος 
1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 6(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 4Β 


Τμήμα 3 

Προσδιορισμός της αποδοτικότητας των ψυκτικών συσκευών ψυχόμενου εξοπλισμού με εύτηκτες πλάκες, 
από εγκεκριμένο σταθμό ελέγχου, σύμφωνα με την ΑΤΡ παράρτημα 1, προσάρτημα 2, υποενότητα 3.1, 

εκτός της 3.1.3(α) και 3.1.3(γ). 


Ψυκτική συσκευή: 

Περιγραφή. 

Είδος του εύτηκτου διαλύματος. 

Ονομαστική ικανότητα πλήρωσης εύτηκτου διαλύματος που καθορίζει ο 
κατασκευαστής . 1ί§. 

Λανθάνουσα θερμότητα σε θερμοκρασία κατάψυξης που δηλώνει ο 

κατασκευαστής.ΕΙ/Ιί^ στους.“Ο 

Ψυκτική συσκευή αφαιρούμενη/μη αφαιρούμενη — 

Κίνηση ανεξάρτητη/εξαρτημένη/με λειτουργία από δίκτυο - 

Κατασκευαστής. 

Τύπος, αριθμός σειράς. 

Έτος κατασκευής. 

Εύτηκτες πλάκες: Μάρκα.Τύπος. 

Διαστάσεις και αριθμός πλακών, που βρίσκονται- απόσταση από τα τοιχώματα (να 
επισυναφθεί σχέδιο) . 

Συνολικό απόθεμα ψύχους που δηλώνει ο κατασκευαστής για θερμοκρασία 
κατάψυξης.ΕΙ... στους .“Ο 

Συσκευές εσωτερικού αερισμού (εάν υπάρχουν): 

Περιγραφή. 

Συσκευές αυτοματισμού. 


- Απαλείψατε εάν δεν ισχύει. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μηχανικό ψυγείο (εάν υπάρχει): 




Μάρκα. 

Που βρίσκεται. 

Συμπιεστής: Μάρκα. 

Τύπος κίνησης. 

Φύση του ψυκτικού. 

Συμπυκνωτής. 

.Τύπος_ 

.. Τύπος. 

.Αριθμ. 


Ψυκτική ικανότητα που δηλώνει ο κατασκευαστής για την συγκεκριμένη 
θερμοκρασία κατάψυξης και εξωτερική θερμοκρασία +30 . 

. Ψ 

Συσκευές αυτοματισμού: 

Μάρκα.Τύπος. 

Αποπάγωση(εάν υπάρχει) . 

Θερμοστάτης. 

Πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης. 

Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης. 

Ανακουφιστική βαλβίδα. 

Αοιπά. 

Συσκευές εξαρτημάτων: 

Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης του συνδέσμου της πόρτας: 

Ικανότητα ανά γραμμικό μέτρο της αντιστάσεως.λν/τη 

Γραμμικό μήκος της αντιστάσεως.τη 

Μέσες θερμοκρασίες στην αρχή της δοκιμής: 

Εσωτερικά.°0 ±.Κ 

Εξωτερικά.°0 ±.Κ 

Σημείο δρόσου στον θάλαμο δοκιμής.°0 ±.Κ 

Ισχύς του συστήματος εσωτερικής θέρμανσης. Ψ 

Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των θυρών και των άλλων ανοιγμάτων του εξοπλισμού 

Περίοδος συσσώρευσης ψύχους . 

Καταγραφή των μέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερμοκρασιών του σώματος και/ή καμπύλη που δείχνει 
την μεταβολή αυτών των θερμοκρασιών σε συνάρτηση με το χρόνο 


Παρατηρήσεις: 






































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Βάσεν των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
με το διακριτικό σήμα. 


Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήματος 
1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 6(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή έως 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 4Γ 


Τμήμα 3 

Προσδιορισμός της αποδοτικότητας των ψυκτικών συσκευών ψυχόμενου εξοπλισμού που χρησιμοποιούν 
υγροποιημένα αέρια, από εγκεκριμένο σταθμό ελέγχου, σύμφωνα με την ΑΤΡ παράρτημα 1, προσάρτημα 2, 

υποενότητα 3.1, εκτός της 3.1.3(α) και 3.1.3(β). 


Ψυκτική συσκευή: 

Περιγραφή . 

Κίνηση ανεξάρτητη/εξαρτημένη/με λειτουργία από δίκτυο - 
Ψυκτική συσκευή αφαιρούμενη/μη αφαιρούμενη — 

Κατασκευαστής . 

Τύπος, αριθμός σειράς. 

Έτος κατασκευής. 

Είδος του ψυκτικού μέσου. 

Ονομαστική ικανότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου που καθορίζει ο 

κατασκευαστής .]ί§. 

Πραγματική πλήρωση ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιείται για την δοκιμή 

. 

Περιγραφή δεξαμενής . 

Συσκευή πλήρωσης (περιγραφή, πού βρίσκεται) . 

Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 

Περιγραφή (αριθμός κλπ.). 

Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων . Ψ 

Παροχή.πινίι 

Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή.πι^, μήκος.πι 

Συσκευές αυτοματισμού. 


- Απαλείψατε εάν δεν ισχύει. 





















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Μέσες θερμοκρασίες στην αρχή της δοκιμής: 

Εσωτερική.±.Κ 

Εξωτερική.°€ ±.Κ 

Σημείο δρόσου στον θάλαμο δοκιμής.±.Κ 

Ισχύς του συστήματος εσωτερικής θέρμανσης. Ψ 

Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των θυρών και των άλλων ανοιγμάτων του 
εξοπλισμού. 

Καταγραφή των μέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερμοκρασιών του σώματος και/ή καμπύλη που δείχνει 
την μεταβολή αυτών των θερμοκρασιών σε συνάρτηση με το 
χρόνο. 


Παρατηρήσεις: 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
με το διακριτικό σήμα. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήματος 
1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 6(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 5 

Τμήμα 3 

Προσδιορισμός της αποδοτικότητας των ψυκτικών συσκευών μηχανικά ψυχόμενου εξοπλισμού, από 
εγκεκριμένο σταθμό ελέγχου, σύμφωνα με την ΑΤΡ παράρτημα 1, προσάρτημα 2, υποενότητα 3.2. 


Συσκευές Μηχανικής Ψύξης: 

Κίνηση ανεξάρτητη/εξαρτημένη/με λειτουργία από δίκτυο - 
Συσκευές Μηχανικής Ψύξης αφαιρούμενες/μη αφαιρούμενες— 

Κατασκευαστής. 

Τύπος, αριθμός σειράς. 

Έτος κατασκευής. 


Είδος του ψυκτικού μέσου και ικανότητα πλήρωσης. 

Πραγματική ψυκτική ισχύς που δηλώνει ο κατασκευαστής για εξωτερική 
θερμοκρασία +30 °0 και εσωτερική θερμοκρασία: 

0 λΥ 

- 10 “Ο. Ψ 

- 20 “Ο. Ψ 


Συμπιεστής: 

Μάρκα.Τύπος. 

Κίνηση: ηλεκτρική/θερμική/υδραυλική - 

Περιγραφή. 

Μάρκα.τύπος.ισχύς.ΕλΥ στις.τρηι. 

Συμπυκνωτής και ατμοποιητής. 

Στοιχείο κίνησης του(των) ανεμιστήρα(ων): 

μάρκα.τύπος.αριθμός. 

ισχύς.ΕλΥ στις.τρηι. 


- Απαλείψατε εάν δεν ισχύει. 
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Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 

Περιγραφή (αριθμός συσκευών κλπ.). 

Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων. 

Παροχή. 

Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή.τη^, μήκος 

Συσκευές αυτοματισμού: 

Μάρκα.Τύπος. 

Αποπάγωση (εάν υπάρχει). 

Θερμοστάτης. 

Πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης. 

Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης. 

Ανακουφιστική βαλβίδα. 

Αοιπά. 

Μέσες θερμοκρασίες στην αρχή της δοκιμής: 

Εσωτερική θερμοκρασία.°€ ±.Κ 

Εξωτερική θερμοκρασία.°0 ±.Κ 

Σημείο δρόσου στον θάλαμο δοκιμής.°€ ±.Κ 

Ισχύς του συστήματος εσωτερικής θέρμανσης. Ψ 

Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των θυρών και των άλλων ανοιγμάτων του 
εξοπλισμού. 

Καταγραφή των μέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερμοκρασιών του σώματος και/ή καμπύλη που δείχνει 
την μεταβολή αυτών των θερμοκρασιών σε συνάρτηση με το 
χρόνο. 


,.λν 

ΪΏ^/\ΐ 

..Γη 


























30176 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Χρόνος μεταξύ της αρχής της δοκιμής και της επίτευξης της προκαθορισμένης μέσης εσωτερικής 
θερμοκρασίας του σώματος.1ι 

Παρατηρήσεις:. 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
με το διακριτικό σήμα. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήματος 
1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 6(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 












ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 6 

Τμήμα 3 

Προσδιορισμός της αποδοτικότητας των θερμικών συσκευών θερμαινόμενου εξοπλισμού, από εγκεκριμένο 
σταθμό ελέγχου, σύμφωνα με την ΑΤΡ παράρτημα 1, προσάρτημα 2, υποενότητα 3.3. 


Θερμική συσκευή: 

Περιγραφή. 

Κίνηση ανεξάρτητη/εξαρτημένη/με λειτουργία από δίκτυο- 
Θερμαινόμενη συσκευή αφαιρούμενη/μη αφαιρούμενη — 

Κατασκευαστής. 

Τύπος, αριθμός σειράς. 

Έτος κατασκευής. 

Που είναι τοποθετημένη. 

Συνολικό εμβαδόν των επιφανειών ανταλλαγής θερμότητας.ηι^ 

Πραγματική απόδοσης ισχύος που δηλώνει ο κατασκευαστής 
. ]ίψ 


Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 


Περιγραφή (αριθμός συσκευών κλπ.). 

Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων. 




Παροχή. 



, .01^11 

Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή. 


_Γπ^, μήκος. 

....ηι 

Μέσες θερμοκρασίες στην αρχή της δοκιμής: 




Εσωτερική θερμοκρασία. 

. °α± . 

.Κ 


Εξωτερική θερμοκρασία. 

. °α± . 

.Κ 


Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των 
εξοπλισμού. 

θυρών και 

των άλλων ανοιγμάτων 

του 


- Απαλείψατε εάν δεν ισχύει. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Καταγραφή των μέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερμοκρασιών του σώματος και/ή καμπύλη που δείχνει 
την μεταβολή αυτών των θερμοκρασιών σε συνάρτηση με το χρόνο. 


Χρόνος μεταξύ της αρχής της δοκιμής και της επίτευξης της προκαθορισμένης μέσης εσωτερικής 
θερμοκρασίας του σώματος.ύ 

Όπου ισχύει, μέση απόδοση θέρμανσης κατά την διάρκεια της δοκιμής για να διατηρηθεί η προκαθορισμένη 

διαφορά θερμοκρασίας- μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού του σώματος. 

. Ψ 


Παρατηρήσεις: 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
με το διακριτικό σήμα. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήματος 
1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 6(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 


- Αυξανόμενη κατά 35% για καινούργιο εξοπλισμό. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 7 


Τμήμα 3 

Έλεγχος από ειδικό εμπειρογνώμονα της αποδοτικότητας ψυκτικών συσκευών ψυχόμενου 
εξοπλισμού σε χρήση, σύμφωνα με την ΑΤΡ παράρτημα 1, προσάρτημα 2, 

υποενότητα 6.1. 


Ο έλεγχος διεξήχθη με βάση την υπ’ αριθμ.έκθεση με ημερομηνία 

.εκδοθείσα από εγκεκριμένο σταθμό 

ελέγχου/εμπειρογνώμονα (όνομα, διεύθυνση). 


Ψυκτική συσκευή: 

Περιγραφή. 

Κατασκευαστής. 

Τύπος, αριθμός σειράς. 

Έτος κατασκευής. 

Είδος του ψυκτικού μέσου 


Ονομαστική ικανότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου που καθορίζει ο 
κατασκευαστής.]ί§. 

Πραγματική πλήρωση ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιείται για την 

δοκιμή.]ί§ 

Συσκευή πλήρωσης (περιγραφή, που βρίσκεται). 

Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 

Περιγραφή (αριθμός συσκευών κλπ.). 

Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων. Ψ 


Παροχή.πινίι 

Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή.πι^, μήκος.τη 

Κατάσταση της ψυκτικής συσκευής και των συσκευών αερισμού. 


Εσωτερική θερμοκρασία που επιτεύχθηκε.°€ 

Με εξωτερική θερμοκρασία.°0 

Εσωτερική θερμοκρασία του εξοπλισμού πριν τεθεί σε λειτουργία η ψυκτική συσκευή 
. °0 

Συνολικός χρόνος λειτουργίας της ψυκτικής μονάδας.ύ 

Χρόνος μεταξύ της αρχής της δοκιμής και της επίτευξης της προκαθορισμένης μέσης εσωτερικής 
θερμοκρασίας του σώματος.ύ 

Έλεγχος της λειτουργίας του θερμοστάτη. 

Για ψυχόμενο εξοπλισμό με εύτηκτες πινακίδες: 

Περίοδος λειτουργίας της ψυκτικής συσκευής για κατάψυξη του εύτηκτου 
διαλύματος .ύ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Περίοδος κατά την οποία η εσωτερική θερμοκρασία του αέρα 

διατηρείται αφότου ετέθη εκτός λειτουργίας η συσκευή.1ι 

Παρατηρήσεις:. 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως τριών 
ετών, με το διακριτικό σήμα. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 8 

Τμήμα 3 

Έλεγχος από ειδικό εμπειρογνώμονα της αποδοτικότητας ψυκτικών συσκευών μηχανικά ψυχόμενου 
εξοπλισμού σε χρήση, σύμφωνα με την ΑΤΡ παράρτημα 1, προσάρτημα 2, υποενότητα 6.2. 


Ο έλεγχος διεξήχθη με βάση την υπ’ αριθμ.έκθεση με 

ημερομηνία.εκδοθείσα από εγκεκριμένο 

σταθμό ελέγχου/εμπειρογνώμονα (όνομα, διεύθυνση). 

Μηχανικά ψυχόμενη συσκευή: 

Κατασκευαστής. 

Τύπος, αριθμός σειράς. 

Έτος κατασκευής. 

Περιγραφή. 

Πραγματική ψυκτική ισχύς που δηλώνει ο κατασκευαστής για εξωτερική θερμοκρασία +30 και 


εσωτερική θερμοκρασία 

0 °€. Ψ 

- 10 “€.λΥ 

- 20 λΥ 

Είδος του ψυκτικού μέσου και ικανότητα πλήρωσης.]ί§. 

Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 

Περιγραφή (αριθμός συσκευών κλπ.). 

Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων.^Υ 

Παροχή.ηι^/1ι 


Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή.τη^, μήκος.τη 

Κατάσταση της μηχανικά ψυχόμενης συσκευής και των συσκευών εσωτερικού 
αερισμού. 
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Εσωτερική θερμοκρασία που επιτεύχθηκε.°€ 

Με εξωτερική θερμοκρασία.°€ 

και με σχετικό χρόνο λειτουργίας. % 

Χρόνος λειτουργίας.1ι 

Έλεγχος της λειτουργίας του θερμοστάτη. 

Παρατηρήσεις:. 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως τριών 
ετών, με το διακριτικό σήμα. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


30183 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 9 


Τμήμα 3 

Έλεγχος από ειδικό εμπειρογνώμονα της αποδοτικότητας των θερμικών συσκευών του 
θερμαινόμενου εξοπλισμού σε χρήση, σύμφωνα με την ΑΤΡ παράρτημα 1, προσάρτημα 2, 

υποενότητα 6.3. 


Ο έλεγχος διεξήχθη με βάση την υπ’ αριθμ.έκθεση με 

ημερομηνία.εκδοθείσα από εγκεκριμένο σταθμό 

ελέγχου/εμπειρογνώμονα (όνομα, διεύθυνση). 

Τύπος θέρμανσης: 

Περιγραφή. 

Κατασκευαστής. 

Τύπος, αριθμός σειράς. 

Έτος κατασκευής. 

Που είναι τοποθετημένη. 

Συνολικό εμβαδόν των επιφανειών ανταλλαγής θερμότητας.τη^ 

Πραγματική απόδοση ισχύος που δηλώνει ο κατασκευαστής.ίίλΥ 

Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 

Περιγραφή (αριθμός συσκευών κλπ.). 


Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων."ίΥ 

Παροχή.01^11 


Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή.τη^, μήκος.τη 

Κατάσταση της θερμαντικής συσκευής και των συσκευών εσωτερικού αερισμού. 


Εσωτερική θερμοκρασία που επιτεύχθηκε.°€ 

Με εξωτερική θερμοκρασία.°€ 

και με σχετικό χρόνο λειτουργίας.% 

Χρόνος λειτουργίας.ύ 

Έλεγχος της λειτουργίας του θερμοστάτη. 

Παρατηρήσεις:. 
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Βάσεν των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως τριών 
ετών, με το διακριτικό σήμα. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 







ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


30185 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 10 

Έκθεση ελέγχου 


Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας για τις Διεθνείς Μεταφορές Ευπαθών Τροφίμων και 
για τον Εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις Μεταφορές (ΑΤΡ). 

Έκθεση ελέγχου αριθμ. 

Προσδιορισμός της πραγματικής ψυκτικής ικανότητας ψυκτικής μονάδας, σύμφωνα με το παράρτημα 1, 

προσάρτημα 2, ενότητα 4 του ΑΤΡ. 


Εγκεκριμένος σταθμός ελέγχου 

Όνομα. 

Διεύθυνση. 

Η ψυκτική μονάδα παρουσιάσθηκε από 


(α) Τεγνικές προδιαγραφές της ιιονάδας 

Ημερομηνία κατασκευής:.Μάρκα 

Τύπος: Αριθμός σειράς:. 

Κατηγορία - 

Ανεξάρτητη/μη ανεξάρτητη 
Αφαιρούμενη/μη αφαιρούμενη 
Απλή μονάδα/συναρμολογημένες συνιστώσες 
Περιγραφή: 


Συμπιεστής - Μάρκα:. 

Αριθμός κυλίνδρων:. 

Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής:. 

Μέθοδοι κίνησης - : ηλεκτρικός κινητήρας, ξεχωριστή 
κίνηση οχήματος 

Κινητήρας συμπιεστή: (δείτε τις υποσημειώσεις 1 και 2) 

Ηλεκτρικός: Μάρκα:. 

Ισχύς:.ΕλΥ 

Τάση παροχής. 


. Τύπος:. 

. Κυβική χωρητικότητα:. 

.τρπι 

μηχανή εσωτερικής καύσης, μηχανή οχήματος. 


Τύπος: 
σε. 


,ίίλν 

..V 


Συχνότητα παροχής 


τρπι 

.Ηζ 
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Μηχανή εσωτερικής καύσης: 

Μάρκα:. 

Αριθμός κυλίνδρων:. 

Ισχύς:.Ιί’ίΥ 

Καύσιμο. 


Τύπος:. 

Κυβική χωρητικότητα:. 

σε.τρηι 


Υδραυλικός κινητήρας: 

Μάρκα:. 

Μέθοδος κίνησης. 

Εναλλάκτης: 

Μάρκα:. 

Μέθοδος κίνησης: 
Ταχύτητα περιστροφής: 


Ψυκτικό υγρό: 


Τύπος: 


Τύπος: 


(ονομαστική ταχύτητα που δίνεται από τον κατασκευαστή: 


( 

(.τρηι 

( 

(ελάχιστη ταχύτητα:.τρηι 
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Εναλλάκτες θερμότητας 



Συμπυκνωτής 

Ατμοποιητής 

Μάρκα-τύπος 



Αριθμός σωλήνων 



Βήμα πτερυγίου (πιπι)- 



Σωλήνας: είδος και διάμετρος (πιπι) - 



Εμβαδόν επιφάνειας ανταλλαγής (πι^) - 



Μετωπικό εμβαδόν (πι^) 



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Αριθμός 



Αριθμός πτερυγίων ανά 
ανεμιστήρα 



Διάμετρος (πιπι) 



Ονομαστική ισχύς (V/) -- 



Συνολική ονομαστική απόδοση 
σε πίεση.Ρα (τπ^/ΐι) - 



Μέθοδος κίνησης 




Βαλβίδα εκτονώσεως: Μάρκα:. Μοντέλο:. 

Ρυθμνζόμενη: 1/. Μη ρυθμνζόμενη: 1/ 


Συσκευή αποπάγωσης:.. 
Συσκευή αυτοματισμού: 
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Πραγματική ψυκτική ισχύς 














Εσωτερική 

θερμοκρασία 

ΙιιΕιοποιίιη 
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ο 













Ιΐ03]Λ1 

υ 

ο 













Μέση 

θερμοκρασία 
γύρω από το 
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Κατανάλωση 
ηλεκτρικής ισχύος ή 
καυσίμου 
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Ισχύς 

απορροφούμενη 
από τον 

ανεμιστήρα της 
μονάδας ψύξης*^ 














Ισχύς εσωτερικού 
ανεμιστήρα 
θέρμανσης 














Ταχύτητα περιστροφής 
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(β) Μέθοδος και αποτελέσματα του ελέγγου : 

Μέθοδος ελέγχου ': μέθοδος θερμικής εξισορροπήσεως /μέθοδος διαφοράς ενθαλπίας 

Σε ένα κουτί θερμιδόμετρο μέσου εμβαδού επιφανείας=.τη^ 

μετρημένη τιμή του συντελεστή 11 ενός κουτιού εφοδιασμένου με ψυκτική μονάδα:. Ψ/°0, 

σε μέση θερμοκρασία τοιχώματος.°€. 

Σε τμήμα μεταφορικού εξοπλισμού: 


μετρημένη τιμή του συντελεστή υ τμήματος μεταφορικού εξοπλισμού εφοδιασμένου με ψυκτική 


μονάδα:. 

σε μέση θερμοκρασία τοιχώματος.°€. 


Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την διόρθωση του συντελεστή υ σώματος ως συνάρτηση της μέσης 
θερμοκρασίας τοιχώματος του σώματος:. 


Μέγιστα σφάλματα προσδιορισμού: 

του συντελεστή υ του σώματος. 

της ψυκτικής ισχύος της μονάδας. 

(γ) Έλεγγοι 

Ρυθμιστής θερμοκρασίας: Ρύθμιση.Διαφορικό.“Ο 

Λειτουργία της συσκευής αποπάγωσης ': ικανοποιητική/ μη ικανοποιητική 

Παροχή όγκου αέρα που εγκαταλείπει τον ατμοποιητή τιμή μετρημένη.01^11 

. σε πίεση.Ρα 

Ύπαρξη μέσων παροχής θερμότητας στον ατμοποιητή για να ρυθμιστεί ο θερμοστάτης 
μεταξύ Ο και 12 ': ναι/όχι 


' Απαλείψατε όπου ισχύει. 

^ Τιμή που αναφέρει ο κατασκευαστής. 
^ Όπου ισχύει. 

* Μέθοδος διαφοράς ενθαλπίας μόνο. 
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(δ) Παρατηρήσεις 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 
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Παράρττιιιια 1, Προσάρτπίΐα 3 

Α. Υπόδενγρα εντύπου πιστοποιητικού συρρόρφωσης του ε£οπλισρού, όπως προΒλέπεται στο 

Παράρττιρα 1, Προσάρτηρα 1, παράγραφος 3 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟ, ΨΥΧΟΜΕΝΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΥΧΟΜΕΝΟ ή 
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης του εξοπλισμού που εκδόθηκαν πριν από τις 2 Ιανουάριου 2011 σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το υπόδειγμα του πιστοποιητικού στο Παράρτημα I, Προσάρτημα 3 ισχύος 
έως 1 Ιανουαρίου 2011, πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν έως την ημερομηνίας λήξης τους. 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / Ε^υIΡΜΕΝΤ' 




ΜΗΧΑΝΙΚΑ 


ΠΟΑΑΩΝ 

ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 

ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ 

ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ 

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ^ 

1Ν8υΐΑΤΕΟ 

ΚΕΓΡΙΟΕΡΑΤΕΠ 

ΜΕ€ΗΑΝ1€ΑΙΙΥ 

ΚΕΡΚΙΟΕΚΑΤΕΏ 

ΗΕΑΤΕΟ 

Μνΐ ΤΙ- ΤΕΜΡΕΚΑ ΤϋΚΕ 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ^ 


ΑΤΡ χχχχχχχ 


1. Εκδίδουσα αρχή / ΐΞ5ηΐη§ αηίΗοήίγ: 

2. Εξοπλισμός / Εφιΐρτηβηί ^: 

3. Αριθμός κυκλοφορίας /ΚβξίΞίΐ'αϋοη ηκτηΒει· ^ :./.Αριθμός αναγνώρισης οχήματος / ΥεΜαΙε Ιάεηίίβεαίίοη ηηηιΙ)εΓ “:. 

χορηγούμενος από / αΙΙοίεά Βγ: 

Αριθμός σειράς μονωμένου θαλάμου / ΙπΞηΙαΐεά Βοχ 5εήαΙ ηιιηΊΒεη 
Αύξων αριθμός μονωμένου κιβωτίου : 

4. Ιδιοκτησίας ή λειτουργών από / 0\νηεΓ ογ ορεναίεά Βγ\ 

5. Υπεβλήθη από / 8ιιί>ιηίίίεά Βγ : 

6. Εγκρίνεται ως / Ιξ αρρνονεά α5 ^: 

6.1 Με μία ή περισσότερες θερμικές συσκευές* / \νΐΐΗ οηε ον ιηονε ίΗενϊηαΙ αρρΙΐαηεεΞ χνΗΐεΗ ΪΞ(ανεβ: 

6.1.1 Ανεξάρτητη / ΐηάερεηάεηί ^ ΜΑΡΚΑ, ΜΟΝΤΕΑΟ, ΨΥΚΤΙΚΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ/ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Εάν υπάρχει) 

ΜΑΚΚ, ΜΟΟΕΕ, ΕΕΕΕ, 8ΕΚΙΑΕ ΝϋΜΒΕΚ/ΥΕΑΚ ΟΕ ΜΑΝΕΡΑΟΤυΚΕ (Ιί αηγ) 

6.1.2 Μη ανεξάρτητες / Νοί ΐηάερεηάεηί ** ΜΑΡΚΑ, ΜΟΝΤΕΑΟ, ΨΥΚΤΙΚΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ/ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Εάν υπάρχει) 

ΜΑΚΚ, ΜΟΟΕΕ, ΕϋΕΕ, 8ΕΚΙΑΕ ΝϋΜΒΕΚ/ΥΕΑΚ ΟΕ ΜΑΝϋΕΑΟΤυΚΕ (Ιίεηγ) 

6.1.3 Μετακινούμενες / ΚενηοναΒΙε 

6.1.4 Μη μετακινούμενες / Νο( νεηιοναΒΙε. 

7. Αιτιολογία έκδοσης πιστοποιητικού ΑΤΡ / Βα8Ϊ8 ο/ Ϊ88ηε ο/εενίΐβεαίε: 

7.1 Το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται επί τη βάση / Τ/ή8 εενίΐβεαίε Ϊ8 Ϊ88ΐιεά οη ίΒε Βα8Ϊ8 οβ. * 

7.1.1 Δοκιμών του εξοπλισμού / Τε8ί8 οβ ίΙιε ε(]ΐιΐρηΊεηί 

7.1.2 Συμμόρφωσης προς τον εξοπλισμό αναφοράς / Οοηβονπιΐίγ \νΐίΙι α νεβενεηεε ΐίεηι οβεί^ιιΐρηιεηί 

7.1.3 Περιοδικής επιθεώρησης / Α ρενΐοάΐε ΐη8ρεείΐοη. 

7.2 Καθορίσατε / 8ρεεΐ/γ : 

7.2.1 Τον σταθμό ελέγχου / ΤΗε ίε8ΐΐη§ 8ίαίΐοη : 

7.2.2 Την φύση των δοκιμών / ίΗε ηαίηνε οβίΙιε ίε8ί8 ^: 

7.2.3 Τον αριθμό της έκθεσης ή των εκθέσεων / ίΗε ηιιιηΒεν(8) οβ ίΗε νερονφ): 

ΝΝΝΝ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΑΕΓΧΟΥ) ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ και ΝΝΝΝ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΑΕΓΧΟΥ) ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ / 

ΝΝΝΝ (ΤΕ8ΤΙΝΟ 8ΤΑΤΙΟΝ) ΥΥΥΥ/ΜΜ/ΟΟ αηϋ ΝΝΝΝ (ΤΕ8ΤΙΝΟ 8ΤΑΤΙΟΝ) ΥΥΥΥ/ΜΜ/00 

7.2.4 Τον συντελεστή ΚΙ ίΗεΚεοεββιεΐεηί : Ο.ηη \ν/πι^Κ 

7.2.5 Την πραγματική ψυκτική ικανότητα σε 
εξωτερική θερμοκρασία 3Θ “ϋ και σε 
εσωτερική θερμοκρασία / ΤΗε εβεείΐνε 
νεβΐ§εναίΐη§ εαραεΐίγ αί αη οΐίί8Ϊάε 
ίετηρεναίιινε οβ 30 αί αη ΐη8ΐάε 
ίεηιρεναίιινε οβ 

7.3 Αριθμός ανοιγμάτων και ειδικού εξοπλισμού / ΝιιηιΒεν οβορεηΐη§8 αηά 8ρεεΐαΙ ε^ηΐρϊηεηί 

7.3.1 Αριθμός θυρών /ΝιιηιΒεν οβάοον8\ Οπίσθια νεαν άοον πλαϊνή θύρα (ες) !8ΐάε άοον(8) 

7.3.2 Αριθμός των αεραγωγών / ΝιιηιΒεν οβνεηί8 \ 

7.3.3 Εξοπλισμός αγγίστρων για κρέατα / Ηαη§ΐη§ ηιεαί ει^ιιΐριηεηί : 

7.4 Άλλα/ΟΐΗεν8 

8. Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι / ΤΗΐ8 εενΐβεαίε Ϊ8 ναΐΐά ιιηίΐΐ : ΜΗΝΑΣ & ΕΤΟΣ / ΜΟΝΤΗ &^Υ 

8.1 Με τον όρο ότι / ρτονΐάθά ίίΐΗί: 

8.1.1 Το μονωμένο σώμα και όπου έχει εφαρμογή, η θερμική συσκευή συντηρείται σε καλή κατάσταση / ίΗε ΐη8ΐιΙαίεά Βοάγ αηά, 

\νΗενε αρρΙΐεαΒΙε, ίΗε ίΗενηιαΙ αρρίΐαηεε Ϊ8 ηιαΐηίαΐηεά ΐη §οοά εοηάΐίΐοη 

8.1.2 Καμία ουσιαστική τροποποίηση δεν γίνεται στις θερμικές συσκευές / ηο ηιαίενΐαΐ αΙίεναίΐοη Ϊ8 ηιαάε ίο ίΗε ίΗενηιαΙ αρρΙΐαηεε8 

9. Έγινε εις / ϋοηε αί\ 

10. Την / Οη : ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ /ΥΥΥΥ/ΜΜ/ΟΒ 



Ονομαστική ικανότητα/ 
ΝοιηίηαΙ εαραείΐγ 

Ατμοποιητής 1/ 
ΕνοροΓοΙοΓ 1 

Ατμοποιητής 2 / 
ΕνοροΓ&ΙοΓ 2 

Ατμοποιητής 3 / 
ΕνοροΓοΙοΓ 3 


ΧΧ.ΧΧΧ \ν 

ΧΧΧ.ΧΧ \ν 

ΧΧΧ.ΧΧ \ν 

ΧΧΧΧΧ \ν 

°0 

ΧΧΧΧΧ \ν 

ΧΧΧΧΧ \ν 

ΧΧΧΧΧ \ν 

ΧΧΧΧΧ \ν 


ΧΧΧΧΧ \ν 

ΧΧΧΧΧ \ν 

ΧΧΧΧΧ \ν 

ΧΧΧΧΧ \ν 


Αρμόδια αρχή για την χορήγηση του πιστοποιητικού / ΤΗε εοηιρείεηί αιιίΗονΐίγ : 

“Όχιυποχρεωτικό//Υο? ηιαηάαΐονγ Ο υπεύθυνος για το ΑΤΡ / ΚβεροηΒίΒΙββον ΐΗβΑΤΡ 

(Όνομα λειτουργού / ΟίίϊοθΓ ηοιηε) 
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Αυτές οι υποσημειώσεις δεν θα εκπυπώνονται στο πιστοποιητικό καθ’αυτό. 

Οι γκρί επιφάνειες θα αντικατασταθούν με την μετάφραση στην γλώσσα της χώρας η οποία εκδίδει το Πιστοποιητικό ΑΤΡ. 

' Διαγράψετε ότι δεν εφαρμόζεται 

^ Διακριτικό σήμα της χώρας, όπως χρησιμοποιείται στη διεθνή οδική κυκλοφορία 

^ Ο αριθμός (ψηφία,γράμματα κ.λπ.) που υποδεικνύει την Αρχή που εκδίδει το Πιστοποιητικό και τον 
αριθμό πρωτοκόλλου της έγκρισης 

■' Η διαδικασία ελέγχου δεν έχει ακόμη καθορισθεί στα πλαίσια της συμφωνίας ΑΤΡ. Ο εξοπλισμός 
πολλαπλών θερμοκρασιών είναι ένας μονωμένος εξοπλισμός με δύο ή περισσότερα διαμερίσματα, για 
διαφορετικές θερμοκρασίες σε κάθε διαμέρισμα 

’ Το κενό πιστοποιητικό θα εκτυπώνεται στην γλώσσα της εκδίδουσας χώρας και στην αγγλική, γαλλική ή 
ρωσική· τα διάφορα στοιχεία θα αριθμούνται όπως στο ανωτέρω υπόδειγμα. 

* Αναφέρατε τον τύπο (σιδηροδρομικό βαγόνι, φορτηγό αυτοκίνητο, ρυμουλκούμενο όχημα, 
ημιρυμουλκούμενο όχημα, εμπορευματοκιβώτιο κ.λπ.) · σε περίππωση εξοπλισμού δεξαμενής για την 
μεταφορά υγρών τροφίμων, προσθέστε την λέξη “δεξαμενή ”. 

’’ Εισάγετε εδώ μία ή περισσότερες από τις περιγραφές που αναφέρονται στο προσάρτημα 4 του 
παραρτήματος 1, μαζί με το αντίστοιχο διακριτικό σήμα ή σήματα. 

* Γράψετε την μάρκα, μοντέλο, καύσιμο, αριθμό σειράς και έτος κατασκευής του εξοπλισμού 

’ Μέτρηση του ολικού συντελεστή μεταφοράς θερμότητας, καθορισμός της αποδοτικότητας των 
συσκευών ψύξης κ.λπ. 

Όπου καθορίζεται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προσαρτήματος 4, παράγραφος 3.2.7, του 
παρόντος παραρτήματος. 

" Η πραγματική ψυκτική ικανότητα κάθε ατμοποιητή εξαρτάται από τον αριθμό των ατμοποιητών που 
είναι προσαρτημένοι στη μονάδα συμπύκνωσης. 

Σε περίππωση απώλειας, ένα νέο πιστοποιητικό μπορεί να δωθεί, ή αντ’αυτού ένα φωτοαντίγραφο του 
Πιστοποιητικού ΑΤΡ το οποίο θα φέρει ειδική σφραγίδα με την αναφορά “ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ "(με κόκκινο μελάνι) και το όνομα του λειτουργού που πιστοποιεί, την υπογραφή του, και 
το όνομα της αρμόδιας αρχής ή της εξουσιοδοτημένης αρχής. 

" Σφραγίδα ασφαλείας (ανάγλυφο, φωσφορίζουσα, υπεριώδη ή άλλο σήμα ασφαλείας το οποίο βεβαιώνει 
την προέλευση του πιστοποιητικού). 

" Εάν εφαρμόζεται, αναφέρατε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανάθεση της αρμοδιότητας έκδοσης 
Πιστοποιητικών Α ΤΡ. 

" Θα αναγράφονται όλοι οι αύξοντες αριθμοί του μονωμένου εξοπλισμού (κιβώτια) που έχει ένα 

εσωτερικό όγκο λιγότερο από 2 ηβ . Είναι επίσης αποδεκτό να αναγράφονται συλλογικά αυτοί οι 
αριθμοί, δηλ. από αριθμό .... σε αριθμό .... 




30194 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Β. Πινακίδα πιστοποίησης συμμόρφωσης του εξοπλισμού, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα 1, προσάρτημα 1, παράγραφο 3 


1. Η πινακίδα πιστοποίησης θα είναι μόνιμα τοποθετημένη στον εξοπλισμό και σε καθαρά ορατή θέση 
δίπλα σε οποιαδήποτε άλλη πινακίδα έγκρισης που έχει εκδοθεί για επίσημους σκοπούς. Η πινακίδα, που θα 
είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που ανατυπούται παρακάτω, θα έχει μορφή ορθογώνιας, αντιοξειδωτικής, 
πυρίμαχης πινακίδας, διαστάσεων τουλάχιστον 160 πυη επί 100 πυη. Θα αναγράφονται ευανάγνωστα και θα 
είναι ανεξίτηλα πάνω στην πινακίδα τα ακόλουθα στοιχεία τουλάχιστον στην αγγλική ή γαλλική ή ρωσική: 


(α) τα λατινικά γράμματα “ΑΤΡ” ακολουθούμενα από τις λέξεις “ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”. 


(β) ο “ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ” ακολουθούμενος από το διακριτικό σήμα (σε διεθνή οδική κυκλοφορία) 
του κράτους στο οποίο χορηγήθηκε η έγκριση και τον αριθμό (ψηφία, γράμματα κλπ.) πρωτοκόλλου 
της έγκρισης, 

(γ) ο “ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΥ” ακολουθούμενος από τον ατομικό αριθμό που χορηγείται για την 
αναγνώριση του συγκεκριμένου είδους εξοπλισμού (ο οποίος μπορεί να είναι ο αριθμός του 
κατασκευαστή), 

(δ) το “ΣΗΜΑ ΑΤΡ” ακολουθούμενο από το διακριτικό σήμα που προβλέπεται στο παράρτημα I, 
προσάρτημα 4 και αντιστοιχεί στην κλάση και κατηγορία του εξοπλισμού, 

(ε) “ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ” ακολουθούμενο από την ημερομηνία (μήνα και έτος) κατά την οποία λήγει η ισχύς 
της έγκρισης της μονάδας του εξοπλισμού. Εάν η ισχύς της έγκρισης ανανεωθεί κατόπιν δοκιμής ή 
επιθεώρησης, θα μπορεί να προστεθεί στην ίδια γραμμή η μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης 
ισχύος. 


2. Τα γράμματα “ΑΤΡ” και τα γράμματα του διακριτικού σήματος θα πρέπει να έχουν ύψος περίπου 
20 ιηιη. Τα άλλα γράμματα και ψηφία θα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 5 ηιηι. 
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Ία ατοΐΊκΛΧί ακ αγκύλη δίνονται «ις παράδειγμα,. 
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Παράρττίίΐα 1., Προσάρτΐΐιιια 4 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟ 

Τα διακριτικά σήματα που προβλέπονται στο προσάρτημα 1, παράγραφο 4 του παρόντος 
παραρτήματος, θα αποτελούνται από κεφαλαία λατινικά γράμματα σε σκούρο μπλε πάνω σε λευκό 
φόντο· το ύψος των γραμμάτων θα είναι τουλάχιστον 100 πυη για τις σημάνσεις των κλάσεων 
ταξινόμησης και τουλάχιστον 50 πυη για τις ημερομηνίες λήξης. Για ειδικό εξοπλισμό, όπως 
φορτωμένο όχημα με μέγιστο βάρος όχι μεγαλύτερο από 3.5 τόνους, το ύψος της σήμανσης 
ταξινόμησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 πυη και τουλάχιστον 25 πυη για τις ημερομηνίες λήξης. 

Οι σημάνσεις των κλάσεων ταξινόμησης και της ημερομηνίας λήξης πρέπει, τουλάχιστον, να 
τοποθετούνται εξωτερικά και στις δύο πλευρές στις πάνω γωνίες κοντά στο εμπρόσθιο τμήμα. 

Οι σημάνσεις θα είναι οι εξής: 


Εξοπλισιιός 

Διακριτικό σήιια 

Κανονικά μονωμένος εξοπλισμός 

ΙΝ 

Βαριά μονωμένος εξοπλισμός 

ΙΚ 

Κλάση Α ψυχόμενος εξοπλισμός με κανονική μόνωση 

ΚΝΑ 

Κλάση Α ψυχόμενος εξοπλισμός με βαριά μόνωση 

ΚΚΑ 

Κλάση Β ψυχόμενος εξοπλισμός με βαριά μόνωση 

ΚΚΒ 

Κλάση Ο ψυχόμενος εξοπλισμός με βαριά μόνωση 

ΚΚ€ 

Ο ψυχόμενος εξοπλισμός με κανονική μόνωση 

ΚΝΟ 

Κλάση Ο ψυχόμενος εξοπλισμός με βαριά μόνωση 

ΚΚΟ 

Κλάση Α μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με κανονική 
μόνωση 

ΡΝΑ 

Κλάση Α μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με βαριά 
μόνωση 

ΡΚΑ 

Κλάση Β μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με βαριά 
μόνωση 

ΡΚΒ 

Κλάση Ο μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με βαριά 
μόνωση 

ΡΚ€ 

Κλάση Ο μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με κανονική 
μόνωση 

ΡΝΟ 

Κλάση Ο μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με βαριά 
μόνωση 

ΡΚΟ 
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Κλάση Ε μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με βαριά 
μόνωση 


ΡΚΕ 


Κλάση Ρ μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με βαριά 
μόνωση 


ΡΚΡ 


Κλάση Α θερμαινόμενος εξοπλισμός με κανονική μόνωση 


€ΑΝ 


Κλάση Α θερμαινόμενος εξοπλισμός με βαριά μόνωση 


€ΚΑ 


Κλάση Β θερμαινόμενος εξοπλισμός με βαριά μόνωση 


ΟΚΒ 


Εάν ο εξοπλισμός είναι εφοδιασμένος με αφαιρούμενες ή εξαρτημένες θερμικές συσκευές, το 
διακριτικό σήμα ή τα διακριτικά σήματα θα συμπληρώνονται με το γράμμα X στις ακόλουθες 
περιπτώσεις : 

1. ΓΙΑ ΨΥΧΩΜΕΝΟ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟ : 

Όταν οι εύτηκτες πλάκες χρειάζεται να τοποθετηθούν σε άλλο θάλαμο για την ψύξη 

2. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΥΧΩΜΕΝΟ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟ : 

2.1 Όταν ο συμπιεστής τροφοδοτείται από την μηχανή του οχήματος 

2.2 Όταν η ψυκτική συσκευή ή τμήμα της μπορεί να μετακινηθεί, εμποδίζοντας την λειτουργία της 

Η ημερομηνία (μήνας, έτος) που δηλώνεται σύμφωνα με την παράγραφο Α, στοιχείο 8 στο 
προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος ως ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού το οποίο 
εκδίδεται σε σχέση με τον εξοπλισμό, θα αναγράφεται κάτω από το προαναφερόμενο διακριτικό σήμα ή 
τα διακριτικά σήματα. 

Υπόδειγμα: 

ΡΚΟ 02 = μήνας (Φεβρουάριος) )λήξης ισχύος του 

02 - 20 1 1 20 1 1 = έτος )πιστοποιητικού 
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Παράρτημα 2 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΛΣΙΛΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΛ ΠΛΡΛΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΛI 
ΚΛΤΛ ΤΗΝ ΜΕΤΛΦΟΡΛ Υ Π Ε Ρ - Κ Λ Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν ΚΛΙ 
ΚΛΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Για την μεταφορά των ακόλουθων υπερ-κατεψυγμένων και κατεψυγμένων τροφίμων, ο μεταφορικός 
εξοπλισμός πρέπει να επιλεγεί και να χρησιμοποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε κατά την διάρκεια της 
μεταφοράς η υψηλότερη θερμοκρασία των τροφίμων σε οποιοδήποτε σημείο του φορτίου να μην υπερβαίνει 
την αναφερόμενη θερμοκρασία. 

Με αυτόν τον τρόπο ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την μεταφορά υπερ-κατεψυγμένων τροφίμων, θα 
είναι εφοδιασμένος με την αναφερόμενη στο προσάρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος συσκευή. Εάν, 
ωστόσο, κάποιος οφείλει να προβεί στην επαλήθευση της θερμοκρασίας των τροφίμων, θα πρέπει να το 
πράξει σύμφωνα με την διαδικασία που επεξηγείται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος. 

2. Αντίστοιχα, η θερμοκρασία των τροφίμων σε οποιοδήποτε σημείο του φορτίου πρέπει να είναι ίση ή 
χαμηλότερη από την απαιτούμενη τιμή κατά την φόρτωση, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά την 
εκφόρτωση. 

3. Όπου χρειάζεται να ανοιχθεί ο εξοπλισμός, π.χ. για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων, είναι ουσιαστικό να 
διασφαλισθεί, ότι τα τρόφιμα δεν εκτίθενται σε διαδικασίες ή συνθήκες αντίθετες με τους σκοπούς του 
παρόντος παραρτήματος και αυτούς της Διεθνούς Σύμβασης για την Εναρμόνιση των Ελέγχων των 
Εμπορευμάτων στα Σύνορα. 

4. Κατά την διάρκεια συγκεκριμένων λειτουργιών, όπως η αποπάγωση του ατμοποιητή μηχανικά 
ψυχόμενου εξοπλισμού, θα μπορεί να επιτραπεί μια σύντομη άνοδος της θερμοκρασίας της επιφάνειας των 
τροφίμων έως 3 άνω της δέουσας θερμοκρασίας σε ένα μέρος του φορτίου, π.χ. κοντά στον ατμοποιητή. 


Παγωτό.- 20 °€ 

Κατεψυγμένα ή υπερκατεψυγμένα ψάρια, προϊόντα ψαριών, μαλάκια 

και οστρακοειδή, και όλα τα άλλα υπερκατεψυγμένα τρόφιμα .- 18 °€ 

Όλα τα άλλα κατεψυγμένα τρόφιμα (εκτός του βουτύρου).- 12 

Βούτυρο.- 10 


Τα υπερ-κατεψυγμένα και κατεψυγμένα τρόφιμα που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να υποστούν 
άμεσα περαιτέρω επεξεργασία στον προορισμό: ' 

Βούτυρο 

Συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων 


' Για τα αναφερόμενα υπερκατεψυγμένα και κατεψυγμένα τρόφιμα, όταν προορίζονται να υποστούν άμεση 
περαιτέρω επεξεργασία στον προορισμό, θα επιτρέπεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας κατά την 
μεταφορά, έτσι ώστε να φτάσουν στον προορισμό με θερμοκρασία όχι υψηλότερη από αυτήν που 
καθορίζει ο αποστολέας και αναγράφεται στην σύμβαση μεταφοράς. Αυτή η θερμοκρασία δεν θα μπορεί 
να είναι υψηλότερη από την μέγιστη θερμοκρασία που επιτρέπεται για τα ίδια τρόφιμα όταν είναι 
κατεψυγμένα όπως αναφέρεται στο παράρτημα 3. Τα έγγραφα μεταφοράς θα δηλώνουν το όνομα του 
τροφίμου, εάν αυτό είναι κατεψυγμένα ή υπερ-κατεψυγμένο, καθώς και ότι πρέπει να υποστεί άμεσα 
περαιτέρω επεξεργασία στον προορισμό. Η μεταφορά αυτή θα πραγματοποιείται με εγκεκριμένο 
εξοπλισμό ΑΤΡ χωρίς χρήση κάποιας θερμικής συσκευής για την αύξηση της θερμοκρασίας των 
τροφίμων. 
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Παράρτημα 2, Προσάρτηιιια 1 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ Π Ε Ρ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 


Ο εξοπλισμός μεταφοράς πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ένα κατάλληλο όργανο μέτρησης και καταγραφής 
των θερμοκρασιών αέρα και να αποθηκεύει τα δεδομένα που προκύπτουν (στο εξής αναφερόμενο ως το 
όργανο), για την παρακολούθηση των θερμοκρασιών αέρα, στις οποίες εκτίθενται τα υπερ-κατεψυγμένα 
τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Το όργανο πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13486 (Όργανα καταγραφής θερμοκρασίας 
και θερμόμετρα για την μεταφορά, αποθήκευση και διανομή των διατηρημένων με απλή ψύξη, 
κατεψυγμένων, υπερ-κατεψυγμένων τροφίμων και παγωτών - περιοδικός έλεγχος) από έναν διαπιστευμένο 
φορέα και η σχετική τεκμηρίωση θα πρέπει να διατίθεται στις αρμόδιες αρχές κατά την έγκριση ΑΤΡ. 

Το όργανο θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 12830 (Όργανα καταγραφής θερμοκρασίας για 
την μεταφορά, αποθήκευση και διανομή των διατηρημένων με απλή ψύξη, κατεψυγμένων, υπερ- 
κατεψυγμένων τροφίμων και παγωτών - Δοκιμές, απόδοση, καταλληλότητα). 

Όι καταγραφές θερμοκρασίας που γίνονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρουν ημερομηνία και να 
αποθηκεύονται από τον χειριστή για τουλάχιστον ένα έτος ή περισσότερο, ανάλογα με το είδος των 
τροφίμων. 

Τα όργανα μέτρησης πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος προσαρτήματος ένα χρόνο 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω διάταξης. Τα όργανα μέτρησης που έχουν ήδη 
τοποθετηθεί, αλλά δεν συμμορφώνονται με το παραπάνω πρότυπο, πριν από την συγκεκριμένη μέρα, 
συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2009. 
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Παράρτΐΐιιια 2 , Προσάρτημα 2 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ Ε I Γ Μ Α Τ Ο Α Η Ψ I Α ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΥΧΟΜΕΝΩΝ, 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡ Η ΣΕΙΣ 

1. Η επιθεώρηση και μέτρηση των θερμοκρασιών που ορίζονται στα παραρτήματα 2 και 3 πρέπει να 
πραγματοποιούνται έτσι ώστε να μην εκτίθενται τα τρόφιμα σε συνθήκες επιβλαβείς για την 
ασφάλεια ή ποιότητα των τροφίμων. Η μέτρηση των θερμοκρασιών των τροφίμων πρέπει να 
πραγματοποιείται σε ψυχόμενο περιβάλλον και με τις ελάχιστες καθυστερήσεις και ελάχιστη 
παρεμπόδιση των μεταφορικών λειτουργιών. 

2. Οι διαδικασίες επιθεώρησης και μέτρησης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
λαμβάνουν χώρα κατά προτίμηση στο σημείο φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Αυτές οι διαδικασίες δεν θα 
πρέπει κανονικά να γίνονται κατά την διάρκεια της μεταφοράς, εκτός εάν υπάρχουν σοβαρές 
αμφιβολίες σχετικά με την τήρηση των θερμοκρασιών των τροφίμων που ορίζονται στα 
παραρτήματα 2 και 3. 

3. Όπου είναι δυνατόν, η επιθεώρηση πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη στοιχεία που παρέχουν οι συσκευές 
παρακολούθησης των θερμοκρασιών κατά την διάρκεια του ταξιδιού πριν την επιλογή αυτών των 
φορτίων ευπαθών τροφίμων για μεθόδους δειγματοληψίας και μέτρησης. Μέτρηση της θερμοκρασίας 
των τροφίμων πρέπει να επιχειρείται μόνο όταν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες για τον έλεγχο της 
θερμοκρασίας κατά την μεταφορά. 

4. Όπου έχουν επιλεγεί φορτία, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιείται μη καταστροφική μέτρηση (μεταξύ 
κιβωτίων ή μεταξύ συσκευασιών). Μόνο όταν τα αποτελέσματα της μη καταστροφικής μέτρησης δεν 
συμφωνούν με τις θερμοκρασίες που αναφέρονται στα παραρτήματα 2 ή 3 (λαμβανομένης υπ’ όψη 
της επιτρεπόμενης ανοχής), πρέπει να διεξάγονται καταστροφικές μετρήσεις. Όπου έχουν ανοιχθεί 
για επιθεώρηση αποστελλόμενα εμπορεύματα ή κιβώτια αλλά δεν έχει γίνει καμία περαιτέρω 
ενέργεια, πρέπει να σφραγίζονται εκ νέου και να φέρουν την ώρα, ημερομηνία, τόπο επιθεώρησης 
και την επίσημη σφραγίδα της αρχής που διεξήγαγε την επιθεώρηση. 

Β. ΔΕΙΓΜΑΤΟΑΗΨΙΑ 

5. Όι τύποι των συσκευασιών που επιλέγονται για την μέτρηση της θερμοκρασίας πρέπει να είναι 
τέτοιοι έτσι ώστε η θερμοκρασία τους να είναι αντιπροσωπευτική του θερμότερου σημείου των 
αποστελλομένων εμπορευμάτων. 

6. Όπου είναι αναγκαίο να επιλεγούν δείγματα κατά την μεταφορά ενώ φορτώνεται το εμπόρευμα, 
πρέπει να λαμβάνονται δύο δείγματα από την κορυφή και το κάτω μέρος του αποστελλομένου 
εμπορεύματος πλησίον της άκρης του ανοίγματος κάθε θύρας ή ζεύγους θυρών. 

7. Όπου λαμβάνονται δείγματα κατά την εκφόρτωση του αποστελλομένου εμπορεύματος, πρέπει να 
επιλέγονται τέσσερα δείγματα από κάποιο από τα ακόλουθα σημεία : 

κορυφή και κάτω μέρος του αποστελλομένου εμπορεύματος πλησίον της άκρης του ανοίγματος των 
θυρών 

άνω οπίσθιες γωνίες του αποστελλομένου εμπορεύματος (δηλαδή όσο πιο μακριά γίνεται από την 
ψυκτική μονάδα)· 
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κέντρο του αποστελλομένου εμπορεύματος· 

κέντρο της εμπρόσθιας επιφάνειας του αποστελλομένου εμπορεύματος (δηλαδή όσο πιο κοντά 
γίνεται στην ψυκτική μονάδα)· 

άνω ή κάτω γωνίες της εμπρόσθιας επιφάνειας του αποστελλομένου εμπορεύματος(δηλαδή όσο πιο 
κοντά γίνεται στην αναρρόφηση του αέρα επιστροφής της ψυκτικής μονάδας). 

8. Στην περίπτωση ψυχόμενων τροφίμων του παραρτήματος 3, πρέπει να λαμβάνονται δείγματα από το 
ψυχρότερο σημείο για να διασφαλισθεί ότι δεν υπήρξε κατάψυξη κατά την μεταφορά. 

Γ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

9. Το αισθητήριο μέτρησης της θερμοκρασίας πρέπει να προψυχθεί όσο πιο κοντά είναι δυνατόν στην 
θερμοκρασία του προϊόντος πριν την μέτρηση. 

I. Ψυγόίιενα τρόφΐίΐα 

10. Μη καταστροφική ιιέτρηση . Η μέτρηση μεταξύ κιβωτίων ή μεταξύ συσκευασιών πρέπει να διεξάγεται 
με αισθητήριο με επίπεδη κεφαλή που παρέχει καλή επαφή επιφάνειας, χαμηλή θερμική μάζα, και 
υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Κατά την τοποθέτηση του αισθητηρίου μεταξύ των κιβωτίων ή των 
συσκευασιών τροφίμων, πρέπει να υπάρχει επαρκής πίεση για να προσφέρει καλή θερμική επαφή, και 
επαρκές μήκος του εισαγόμενου αισθητηρίου για να ελαχιστοποιηθούν τα σφάλματα αγωγιμότητας. 

11. Καταστροφική ιιέτρηση . Πρέπει να χρησιμοποιηθεί αισθητήριο με άκαμπτο γερό σωλήνα και αιχμηρή 
μύτη, κατασκευασμένος από υλικό που να μπορεί να καθαρισθεί και να απολυμανθεί εύκολα. Το 
αισθητήριο πρέπει να εισαχθεί στο κέντρο της συσκευασίας τροφίμων και η θερμοκρασία να σημειωθεί 
όταν επιτευχθεί σταθερή ένδειξη. 

Π. Κατενι/υγμένα και υπερκατενι/υγιιένα τρόφΐιια 

12. Μη καταστροφική ιιέτρηση . Όπως στην παράγραφο 10. 

13. Καταστροφική ιιέτρηση . Οι αισθητήρες θερμοκρασίας δεν είναι σχεδιασμένοι να διεισδύουν σε 
κατεψυγμένα τρόφιμα. Επομένως, είναι απαραίτητο να ανοιχθεί μία οπή στο προϊόν για να εισαχθεί ο 
μετρητής. Η οπή δημιουργείται με προψυχθέν όργανο διείσδυσης προϊόντος το οποίο είναι μεταλλικό 
όργανο με αιχμηρή μύτη όπως η διατρητική μηχανή πάγου, το δράπανο χειρός ή άλλο τρυπάνι. Η 
διάμετρος της οπής πρέπει να εξασφαλίζει στενή εφαρμογή σε αυτήν του αισθητηρίου. Το βάθος στο 
οποίο εισάγεται το αισθητήριο εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος: 

(ί) Όταν το επιτρέπουν οι διαστάσεις του προϊόντος, να εισαχθεί το αισθητήριο σε βάθος 2.5 οηι 
από την επιφάνεια του προϊόντος· 

(ϋ) Όπου το (ί) δεν είναι δυνατό εξαιτίας του μεγέθους του προϊόντος, το αισθητήριο πρέπει να 
εισαχθεί σε ένα ελάχιστο βάθος από την επιφάνεια ίσο με 3 με 4 φορές την διάμετρο του αισθητηρίου· 

(ίίί) Δεν είναι δυνατό ή εφικτό να ανοιχθεί μία οπή σε ορισμένα τρόφιμα εξαιτίας του μεγέθους τους ή 
της σύνθεσής τους, π.χ. λαχανικά σε κύβους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εσωτερική θερμοκρασία της 
συσκευασίας τροφίμων πρέπει να προσδιορίζεται με την εισαγωγή κατάλληλου αισθητηρίου με αιχμηρό 
σωλήνα στο κέντρο της συσκευασίας για να μετρηθεί η θερμοκρασία σε επαφή με τα τρόφιμα. 

Μετά την εισαγωγή του αισθητηρίου, η θερμοκρασία πρέπει να καταγράφεται όταν επιτευχθεί σταθερή 
τιμή. 
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Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

14. Το σύστημα μέτρησης (αισθητήριο και καταγραφή ενδείξεων) που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της θερμοκρασίας θα τηρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

(ί) Ο χρόνος ανταπόκρισης πρέπει να επιτύχει 90% της διαφοράς μεταξύ της αρχικής και τελικής 
ένδειξης εντός τριών λεπτών 

(ϋ) */ το σύστημα πρέπει να έχει ακρίβεια ± 0,5°€ στην περιοχή μέτρησης από - 20 °€ έως + 30 °€· 

(ίϋ) *η ακρίβεια της μέτρησης δεν πρέπει να μεταβάλλεται περισσότερο από 0,3 “Ο κατά την 
λειτουργία στην περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος από - 20 °€ έως + 30 °€· 

(ίν) η ανάλυση της ένδειξης του οργάνου πρέπει να είναι 0,1 °0· 

(ν) *η ακρίβεια του συστήματος πρέπει να ελέγχεται σε τακτά διαστήματα· 

(νί) το σύστημα πρέπει να έχει ισχύον πιστοποιητικό διακρίβωσης από εγκεκριμένο φορέα· 

(νίί) οι ηλεκτρικές συνιστώσες του συστήματος πρέπει να προστατεύονται έναντι ανεπιθύμητων 
επιδράσεων εξαιτίας της συμπυκνώσεως υγρασίας· 

(νίϋ) το σύστημα πρέπει να είναι αντοχής και αντιδονηστικό. 

Ε. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

15. Θα επιτρέπονται συγκεκριμένες ανοχές κατά την ερμηνεία των μετρήσεων θερμοκρασίας: 

(ί) λειτουργικά - στην περίπτωση κατεψυγμένων και υπερ-κατεψυγμένων τροφίμων, είναι ανεκτή 
σύντομη άνοδος έως 3 °€ σε σχέση με την θερμοκρασία που επιτρέπεται στο παράρτημα 2 για 
την επιφανειακή θερμοκρασία των τροφίμων. 

(ίί) ιιεθοδολογία - η μη καταστροφική μέτρηση μπορεί να δώσει διαφορά ένδειξης έως 2 °€ το 
μέγιστο σε σύγκριση με την μέτρηση της πραγματικής θερμοκρασίας του προϊόντος, ειδικότερα 
σε σχέση με το πάχος του χαρτονιού στην συσκευασία κιβωτίου. Αυτή η ανοχή δεν ισχύει για την 
καταστροφική μέτρηση της θερμοκρασίας. 


*' Η διαδικασία θα καθορισθεί 
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Παράρτημα 3 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΛΣΙΛΣ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΛ ΤΗΡΟΥΝΤΛΙ ΓΙΛ ΤΗΝ ΜΕΤΛΦΟΡΛ 
ΔΙΛΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΠΛΗ ΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 


1. Για την μεταφορά των παρακάτω διατηρημένων με απλή ψύξη τροφίμων, ο εξοπλισμός μεταφοράς 
πρέπει να έχει επιλεγεί και χρησιμοποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε κατά την διάρκεια της μεταφοράς 
η υψηλότερη θερμοκρασία των τροφίμων σε κάθε σημείο του φορτίου δεν υπερβαίνει την 
ενδεδειγμένη θερμοκρασία. Εάν, όμως ο έλεγχος της θερμοκρασίας του τροφίμου γίνεται, θα πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος 2 της 
συγκεκριμένης συμφωνίας. 

2. Επομένως, η θερμοκρασία των τροφίμων σε κάθε σημείο στο φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
θερμοκρασία όπως ενδείκνυται παρακάτω για την φόρτωση, κατά την διάρκεια της μεταφοράς και 
για το ξεφόρτωμα. 

3. Όπου είναι απαραίτητο να ανοιχθεί ο εξοπλισμός, π.χ. για να γίνει ένας έλεγχος, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα δεν εκτίθενται σε διαδικασίες ή συνθήκες αντίθετες με τους στόχους του 
παρόντος παραρτήματος και εκείνων της Διεθνούς Σύμβασης για την εναρμόνιση των ελέγχων των 
εμπορευμάτων στα σύνορα. 

4. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας των τροφίμων που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα πρέπει να είναι 
τέτοιος ώστε να μην προκαλεί πάγωμα σε οποιοδήποτε σημείο του φορτίου. 
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I. Νωπό γάλα' 

II. Κόκκινο κρέας^ και μεγάλα θηράματα 
(εκτός από κόκκινα εντόσθια) 

III. Προϊόντα κρέατος^ παστεριωμένο γάλα, βούτυρο, 

φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι, κεφίρ, 

κρέμα και φρέσκο τυρί"*), έτοιμα ψημένα τρόφιμα 
(κρέας, ψάρι, λαχανικά), έτοιμα για κατανάλωση 

προετοιμασμένα ωμά λαχανικά και προϊόντα 

λαχανικών^, συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων και 

προϊόντα ψαριών^ που δεν περιλαμβάνονται 

παρακάτω 

IV. Θήραμα, Πουλερικά^ και κουνέλια 

V. Κόκκινα εντόσθια^ 

VI. Κιμάς^ 

VII. Ανεπεξέργαστα ψάρια, μαλάκια και 
οστρακοειδή® 


Μέγιστη θεριιοκρασία 

+ 6 °€ 

+ 7°€ 

είτε στους + 6 ή σε θερμοκρασία που 
αναγράφεται πάνω στην ετικέτα και/ή 
στα έγγραφα μεταφοράς 


+ 4°€ 

+ 3 °€ 

είτε στους + 2 ή σε θερμοκρασία που 
υποδεικνύεται στην ετικέτα 
και/ή στα έγγραφα μεταφοράς 
σε λιώσιμο του πάγου ή σε θερμοκρασία 

τήξης του πάγου 


' Όταν το γάλα συλλέγεται από την φάρμα για άμεση μεταποίηση, η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί κατά 
την μεταφορά μέχρι + 10 
^ Κάθε είδους παρασκευάσματα αυτών. 

^ Εκτός για προϊόντα που αντιμετωπίζονται πλήρως από το αλάτισμα, το κάπνισμα, την ξήρανση ή την 
αποστείρωση. 

“Φρέσκο τυρί” σημαίνει τυρί μη ώριμο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) το οποίο είναι έτοιμο για 
κατανάλωση αμέσως μετά την παραγωγή και το οποίο έχει περιορισμένη περίοδο συντήρησης 
® Ωμά λαχανικά τα οποία έχουν κοπεί σε κύβους, ή σε φέτες ή σε άλλο μικρότερο μέγεθος, αλλά με εξαίρεση 
αυτά τα οποία έχουν μόνο πλυθεί, ξεφλουδισθεί, ή απλά έχουν κοπεί στα δύο. 

® Εκτός των ζωντανών ψαριών, των ζωντανών μαλακίων και των ζωντανών οστρακοειδών 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Άρθρο δεύτερο 
Ισχύς 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

. 

- 

Α.Ε.Δ. 

5€ 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή αά-ωπη από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• ΗκαταβολήγίνεταισεόλεςτιςΔημάσιεςΟικονομικέςΥπηρεσίες(Δ.Ο.Υ.).Τοπρωτότυποδιπλότυπο(έγγραφοαριθμ.πρωτ.9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.β(.9ΐ’) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιι((ρ://νννννν.6(.9Γ - β-πιαίΙ: νν6ΐ}πΐ38(6Γ.6(@6(.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


★ 02024181009140168 * 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 





















































































